
















Anno X. 


GENNAIO 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL* UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI GENNAIO. 

La pressione atmosferica in questo mese si mantenne sempre elevata, e la media, che è 41,65, supera la media di gennaio 
degli ultimi nove anni di mm. 3, 2*7. Pochissime furono le variazioni della pressione atmosferica nella prima quindicina, più 
numerose e più ragguardevoli nella seconda, come si può scorgere dal quadro seguente che ne dà i valori estremi. 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

1 . 

.. 36,5 

3. 

. . . 47, 0 

5. 

. . 38, 4 

14. 

. . . 47, 7 

17. 

. . 30, 7 

19 . __ 

. . . 44, 6 

22. 

. . 25, 8 

24. 

. .. 42, 2 

25. 

.. 32,3 

28. 

. .. 49,9 

30. 

. . 36, 0 

31 . 

. . . 49, 9 


La temperatura si conservò bassa nella prima decade, ed andò continuamente aumentando nella seconda e nella terza; il suo 
valor minimo che è di —7°, 6 si osservò nel giorno 3, il massimo valore che è di -hi 5°, 0. nel giorno 26. La media delle 
temperature osservate in questo mese è di +1°, 8; essa supera la media delle temperature osservate in gennaio negli aitimi 
nove anni di 1°,3. 

Si ebbero tre soli giorni con pioggia, frequentemente però si ebbe nebbia fitta; l'altezza dell’acqua raccolta nel pluviometro fu di mm. 6,4. 

Il seguente quadro dà la frequenza dei venti in ciascuna direzione: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

15 18 5 2 4 1 0 0 21 31 8 4 3 6 3 3 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri ; s strati; n nembi ; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate pèr la 
forma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit; n nord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono, 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta è dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9pom.del giorno 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. 

i-a parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde viene, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. 

t er 10 osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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Anno X. 


FEBBRAIO 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


--wàaAJ’JUUw- 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL fflESE DI FEBBRAIO. 

Le altezze barometriche osservate in questo mese hanno per media 35, 35, inferiore a quella di febbraio degli ultimi nove anni 
di mm. 4, 52. Parecchie furono le oscillazioni e qualcuna dì considerevole ampiezza come risulta dal seguente quadro in cui 
sono registrati i loro valori estremi. 


Giorni del mese. 

Massimi. 

Giorni del niese. 

Minimi. 

4 . 

- . 49, 0 

4. 

.. 28,9 

6. 

. . 38, 4 

9. 

.. 31,2 

12. 

. . 43, 2 

14 ....... 

. . 36, 2 

15. 

. . 40,8 

20. 

. . 32, 7 

23. 

, .. 37,8 

25 .. 

. . 28, 4 

26 . 




La temperatura, bassa in tutto il mese, nei giorni 10, 23, 24, 26, e 27 si mantenne costantemente sotto zero. Il suo valor 
medio 0°, 5 è inferiore a quello delle temperature osservate in febbraio negli ultimi nove anni di 3°, 8. Là temperatura massima 
ebbe luogo il giorno 16 e la minima il 26 e fu la prima di -+-8°, 6, la seconda dì —9°; 2. 

Si ebbero mm. 87,4 d’acqua proveniente da neve caduta in nove giorni. 

La frequenza dei venti nelle singole direzioni è registrata nella tabella seguente. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

17 32 4 3 4 2 0 2 19 24 5 2 6 3 6 16 


n cui quelle forme prevalgono. ' 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
fn?™ a in nub i: m . in< ?Ì. ca cumuli; r cirri; j strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate per la 
. a- nub1 ’ significano: h orizzonte; z zenit; n nord; e est; s sud: n ovest; ed indicano la situazione rispettiva ir ™: ""•«« 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 
pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
neve .’ b . r brina; rg rugiada, 
r o- ?u erva7 : 10n i sono fatte a tempo vero locale. 

Le tèm ZZe barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

iPr ii ra ure minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, sì riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
La paroì sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. 6 

secnnrin d ? si S" a n . lu0 8° d ? ve il vent0 m ' se si vuo1 sa P ere dondé viene, bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 

Pet le a ° che .questi numeri sono minori o maggiori di 180. B 

e osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consècutive. 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FEBBRAIO 1875 










































































































































Anno X. MARZO 1875 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell' UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MARZO. 

La media delle pressioni barometriche di Marzo è 37,93. 

Essa è superiore alla media di marzo degli ultimi nove anni di min. 3,55. I valori estremi delle pressioni barometriche corri¬ 
spondenti alle oscillazioni avute nel mese sono registrati nella seguente tabella: 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

2. 


8. 

. . 49, 3 

12. 

. . 36, 5 

16. 

, .. 45, 7 

20. 

. . 26, 8 

25 . .. 

. . 45,4 

28. 


30. 

. . 42, 6 


La media delle temperature osservale è 4°,7, inferiore di 3°,4 alla media delle temperature osservale in Marzo negli ultimi nove 
anni. I valori estremi della temperatura sono —3°,8 e .13°,5 e si ebbero il primo nel giorno 5 il secondo nel giorno 27. 
Si ebbe pioggia in 6 giorni e l’acqua raccolta nel pluviometro raggiunse l’altezza di nini. 19,9. 

11 quadro seguente dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 
19 30 7 6 3 0 4 12 35 37 10 1 1 1 1 12 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: in indica cumuli; r cirri; s strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate per la 
forma delle nubi, significano : h orizzonte; z zenit; n nord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono. 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. * • 

Pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pt pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve ; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta-e dell'acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol-sapere donde viene ,insogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. 

Per le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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MARZO 


Giorni 

d*l 

MESE 

Intensità relativa 

VENTO 

Azimuto 

della direzione del vento 

IN GRADI SESSAGESIMALI 

Quantità di ciclo Coperto 

Stalo atmosferico 

Altezza < 

IN MIL 

caduta 

Jellacqua 

LIMETBI 

evaporata 


6 

9 

12 

s 

6 

9 


9 

12 

3 

c 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

6 

9 




ant. 

ani. 

mer 

pom 

pom 

pom 

antim 

antim 

merid 

pom 

pom 

pom. 

ant. 

ant. 

mer. 

pom. 

pom, 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 



/ 1 

2 

2 

0 

1 

i 

1 

5 

15 


45 

20 

220 

10 

io 

io 

5 

2 

10 

nb, nv 

nv 


nv • 

sb 


0 


2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

195 

175 

180 

200 

180 

160 

10 

10 

io 

10 

10 

9 

nb 

nv 

nv 

nb 

nb 


5,9 


1 3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

356 

185 

205 

195 

190 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nb 

sr, nb 

s, nr 

s, nb 

sr 


1,1 


» 1 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

205 

180 

205 

205 

195 

10 

9 

t 

0 

0 

0 

nf 

nf 

rs, nr 

nr 



0 


& J 5 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

200 

205 

10 

355 

15 

335 

6 

5 

10 

10 

10 

10 

ms, nb 

mr, nb 

nb 

nb 

nb 


0 


5 \ 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

340 

215 

220 

215 

175 

180 

10 

10 

8 

8 

8 

0 

sm, nb 

sm, nb 

nr 

rs 

rs 

nr 

0 


jj 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

190 

205 

185 

205 

205 

45 

10 

6 

5 

5 

1 

0 

sr, nb 

nb 

rs, rm 

rs 

mh, nb 


0 


/ 8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

340 

205 

205 

195 

195 

195 

5 

9 

5 

4 

0 

0 

r, nb 

nb 

rs, rm 

rs 

rs 


0 


9 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

185 

205 


20 

15 

15 

7 

7 

10 

10 

1 

0 

r, s, ni* 

m, r, nr 

nb 

nb 

r, nb 


0 


l io 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

335 

40 


185 

200 

190 

8 

9 

7 

10 

10 

10 

ms, nb 

sm 

nb 

nb 

nf 

nf 

0 


( 11 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

20 

40 


175 

185 

185 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

nf 

0,5 


12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

195 

330 

15 

205 

180 

180 

9 

10 

10 

10 

10 

1 

s rm,nt,j>g 

nb, pg 

nr, pg 

s, nb 

s, nb 

r 

0,7 


» 1 13 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

180 

180 


205 

60 

60 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

s, r, nf 

nb 

nb 

nb 

nb 


0 


! i 14 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

205 

340 

25 

45 

150 

20 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

msr, nr 

msr 

sm 

sm 

sr 

sr 

0 


« J 15 
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1 

1 

1 

1 

1 
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355 

20 
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200 

10 

10 

8 

2 

7 
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sr, nr 

sr 

r, m 

r, m 

sr 

s 

0 


! ) 16 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

45 

60 

220 
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2 

8 

1 

0 

0 

0 

rs, nr 

nb 

nr 

nr 

nr 


0 


8 / 17 

2 

1 

1 
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1 

■ 1 

180 
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1 

0 

2 

3 

8 

7 

r, nr, br 

nr 

ri 

rs 

rs 

rs 

0 


* / 18 

1 
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80 
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7 
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8 

8 
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rs 

sr 

ms 

0 


19 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

0 

15 
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10 

10 
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0 
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“ ( 26 

1 

1 
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2 

1 

1 
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6 

1 

2 
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1 

0 
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sr 
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| § ] 27 

'1 

2 

2 
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2 

1 

20 

15 
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15 

15 

20 
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1 

5 
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0 

no 
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m 
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2 

1 

2 

2 

2 

1 

5 

0 

25 

10 

75 
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10 
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2 

1 
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1 
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95 

335 

10 

10 
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10 

9 

2 

sm 
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0 


30 

2 
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1 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE MARZO 1875 






































































































































































































Anno X. 


APRILE 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

-~uVUU\AA/ow- 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IWESE DI APRILE. 


La media delle pressioni barometriche osservate nel mese è 36,63 superiore alla media delle pressioni osservate negli ultimi 
nove anni di mm. -1,06. 

Le oscillazioni dell’altezza barometrica non furono numerose, due di esse però abbastanza considerevoli come risulta dalla tabella 
seguente che contiene i valori estremi che loro corrispondono. 


Giorni del mese. Slassimi. 

1 . 41, 7 

11 . 40, 9 

14. 41, 4 

28 . 40, 9 


Giorni del mese. Minimi. 

7. 25, 5 

13. 26, 2 

23 . 32, 5 


La media delle temperature osservate è di 11°,7 ; essa è più piccola della media dello scorso novennio di 2°. La più bassa 
temperatura si ebbe il giorno 1, e fu di 3°,7; la più elevata il 29, e fu di 23°,3. Dieci furono i giorni con pioggia, e l’acqua 
caduta raggiunse l’altezza di mm. 84,4. 

La tabella seguente dà la frequenza dei venti in ciascuna direzione. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

26 24 12 6 3 4 6 5 31 16 14 3 2 2 7 11 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri ; t strati; n nembi ; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate ner I, 

torma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit; n nord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui Quelle forme nrevXnnÀ 

nr indica nebbia rara; nà nebbia; n/ - nebbia fitta; no nebbia solo «ìrorizzonte. 4 prevalgono. 

P9 pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve ; br brina'; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

ne e X?.f ature mi . ni ™ a e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom del eterno 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. r giorno 

a se P c a ondo rf nh« S Ì 0 nfÌ- eSÌgna '■ IU0 "° d -° ve U Vent0 - a; - s À>n Uo1 sapere donde ^-bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 
Per 1 na ° Che < J uestl numeri sono minori o maggiori di 180. 
er te osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che.passa fra due osservazioni consecutive. 
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alla temperatura ili 0 gradi 

1’altitudine di metr 
IN MILLIMETRI 


Tempe; 

GRADI C 

sterna a 

ENTE SIM 

il Nord 

IA LI 





t2 

3 

0 

9 

6 

9 

12 

B 

6 

9 



antim 

antira. 

tncrid. 

poni. 

poni. 

pom. 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

pom. 

pom. 


1 

41,5 

41,7 

41,4 

40,2 

40,0 

40,7 

4,2 

7,6 

•12,4 

15,0 

14,3 

11,9 


2 

40,3 

40,4 

39,5 

38,3 

38,4 

39,6 

8,0 

10,1 

13,7 

16,6 

16,5 

12,6 


3 

40,8 

40,9 

40,0 

38,2 

38,0 

38,7 

6,5 

9,5 

13,1 

16,4 

15,5 

12,1 

£ 

1 4 

38,6 

38,9 

38,7 

37,2 

36,9 

37,2 

7,2 

9,5 

13,3 

15,3 

14,2 

12,9 

| 

5 

36,4 

36,6 

36,2 

35,1 

34,4 

34,4 

7,9 

9,2 

10,0 

9,2 

8,2 

8,2 


6 

31,7 

31,8 

31,6 

30,5 

30,1 

30,2 

7,4 

8,2 

9,2 

10,3 

10,3 

9,9 

z 

7 

28,3 

28,0 

27,0 

25,5 

25,6 

25,8 

8,5 

10,4 

13,3 

11,7 

10,4 

8,8 

” 

8 

26,2 

26,7 

26,6 

27,4 

28,6 

29,9 

6,2 

8,6 

11,8 

12,0 

10,7 

9,0 


9 

32,0 

33,0 

34,1 

31,0 

35,5 

37,1 

6.1 

7,7 

10,2- 

12,3 

8,8 

' 7,2 


10 . 

35,7 

35,3 

35,6 

36,9 

38,4 

40,3 

6,0 

5,4 

5,8 

7,5 

7,5 

7,1 


11 

40,9 

40,2 

40,8 

39,6 

39,2 

38,9 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE APRILE 1875 



















































































































































































































































Arno X. 


MAGGIO 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI MAGGIO. 


Nella prima decade di questo mese l’altezza barometrica andò continuamente crescendo, scostandosi poco dall’altezza normale ; 
solo nella seconda e terza decade si ebbero variazioni, ed i valori estremi corrispondenti sono registrati nella tabella seguente: 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

1 . 

. . 35, 4 

12. 

. . . 45, 0 

19. 

. . 31, 8 

24. 

. . 44, 9 

* 27 . 


28. 


30. 

. . 29, 3 

31 . 

.. 36, 2 


La media delle altezze barometriche osservate in questo mese supera di mm. 1,85 la media delle altezze osservate in maggio 
nello scorso novennio, che è 35,85. La media delle temperature è di 19°, 7*; supera pure la media delle temperature 
osservate in maggio negli ultimi nove anni di 2°, 2. La temperatura si mantenne elevata in tutto il mese, ed i valori estremi 
furono 29°, 1 ed 11°, 8: osservati il primo il giorno 26, e il seeondo il 28. . • 

Si ebbero dieci giorni con pioggia, e l’altezza dell’acqua raccolta fu di mm. 43, 2. 

Il quadro seguente dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascheduna direzione: 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

35 36 1511 4 2 7 6 18 10 '6 7 3 3 9 13 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; s strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adonerate ner la 
forma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit; nhord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui ouelle forme nrevXonn 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; nn nebbia solo all’orizzonte. H p valgono. 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Le temperature minima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 noni del mnrnn 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. r v g,u ,,u 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde «iene,bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. • 

Per le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Maggio 1375 
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Anno X. 


GIUGNO 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell' UNIVERSITÀ DI TORINO 

- 1 -"«VUlWUVuv- 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL IYIESE DI GIUGNO. 

In questo mese la media delle pressioni barometriche osservate è di 37,02 ; essa si scosta pochissimo sia dalla pressione normale, 
sia dalla media di Giugno degli ultimi nove anni, essendo superiore a questa solo di mm. 0,03, ed inferiore a quella di mm. 0,02. 
Le variazioni nella pressione non furono ragguardevoli nè per numero, nè per ampiezza, come si può rilevare dal seguente quadro: 


Giorni del mese. 

Massimi. i 

j Giorni del mese. 

Minimi. 

2. 


4. 

. . . . 34, 6 

8. 

. . . 42, 6 

17. 

. . .. 33, 8 

22. 

. .. 42, 7 

26. 

- 32,4. 

30. 

. .. 37,2 



Le temperature estreme furono -4- 30° ,5 e -M2°,5; si osservò la prima il giorno 8, la seconda il giorno 20. La media delle 
temperature osservate in questo mese è -4-21° 3; essa coincide colla media di Giugno dello scorso novennio. 

Quindici furono i giorni con pioggia, e l’altezza dell’acqua caduta è di mm. 211,9. 

La tabella seguente dà la frequenza del vento in ciascuna direzione : 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 
89 4 44 0 1 1106 51 0 0 3 2 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

Intensità media del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Forma delle nubi: m indica cumuli; r cirri; x strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate per la 
torma delle nubi, significano: h orizzonte; z zenit; n nord; e est; j sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono 
nr indica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 8 

pg pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve ; br brina; rg rugiada. 

Le osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le altezze barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Le temperature minima e massima, e l'altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom deleiomn 
per cui sono registrate e le 9 pom. del giorno precedente. p 8 no 

La parola direzione designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde viene ,bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 
secondo che questi numeri sono minori o maggiori di 180. 1 

Per le osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 














GIUGNO 


Altezza barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri 276 
IN MILLIMETRI 


38,5 

40,2 


Ì l* Decade 
2* Decade 
3* Decade 
Mese.. 


38,9 

36,7 


37.4 

35.4 

36.5 


12 d 

21.4 

20.5 
20,1 
23,2 

' 22,2 

24,4 

25.9 
27,1 

26.9 


sterna al Nord 

E ISTE SI M ALI 


Tensione d 

lei Vap< 

I Al ET R I 

>re 



6 

9 



c 

9 

42 

3 

6 

9 

6 

poni. 

poni. 

minima 

massima 

antim. 

antim. 

merid. 

pom. 

P°m 

pom. 

ani. i 

21,7 

20,4 

15,4 

22,5 

11,97 

12,00 

11,70 

11,66 

13,15 

12,65 

87 

23,6 

21,0 

14,8 

23,9 

11,50 

11,89 

11,80 

11,49 

12,11 

12,89 

91 

22,6 

20,8 

16,6 

23,5 

10,48 

11,52 

11,31 

11,06 

10,50 

12,10 

73 

22,0 

19,6 

18,1 

24,5 

12,00 

11,49 

12,01 

12,10 

12,41 

12,83 

73 

22,1 

20,5 

15,6 

24,7 
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13,22 
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11,90 

12,42 

11,65 

11,63 

12,04 

11,69 
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17,9 
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11,96 

12,45 
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72 

30,1 

26,4 

19,6 

30,5 

12,28 

13,51 

12,86 

11,24 

12,23 

14,89 

66 

26,3 

22,7 

19,1’ 

29,1 

12,11 

14,29 

11,30 

13,50 

14,67 

10,79 

57 

21,5 

19,5 

18,9 

27,6 

11,39 

12,21 

14,20 

15,39 

14,39 

13,10 

65 

26,3 

22,7 

17,0 

26,5 

12,53 

12,10 

11,98 

12,85 

13,77 

13,88 

72 

26,7 

24,3 

' 17,8 

27,1 

13,41 

12,91 

12,00 

12,30 

13,28 

14,08 

80 

26,8 

22,3 

17,9 

28,5 

13,28 

10,33 

11,24 

10,18 

11,81 

12,85 

68 

22,3 

21,4 

17,4 

26,2 

13,01 

12,60 

12,39 

12,67 

12,85 

13,15 

78 

24,6 

21,3 

17,5 

25,3 

12,79 

11,55 

11,91 

12,85 

14,69 

12,47 

61 

20,7 

18,5 

16,7' 

24,5 

12,31 

-12,28 

11,52 

13,69 

13,89 

13,50 

70 

16,7 

17,2 

16,4 

22,6 

12,93 

13,01 

12,93 

12,93 

13,23 

12,93 

90 

17,5 

17,0 

16,2 

22,6 

12,62 

13,52 

13,01 
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14,00 

13,38 

92 

16,6 

14,0 

13,8 

20,0 

11,32 

12,09 
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10,44 

10,51 

10,56 

88 

17,3 

16,2 

12,5 

19,6 

9,53 

10,07 

8,94 

8,99 

11,20 

10,63 

86 

19,0 

17,7 

12,9 

20,7 

9,89 

10,87 

10,45 

10,32 

11,54 

11,92 

72 

17,8 

16,7 

16,0 

21,8 

11,15 

11,34 

10,96 

10,87 

11,18 

11,66 

73 

17,2 

17,0 

14,0 

17,7 

11,91 

12,28 

11,99 

12,99 

12,99 

12,93 

100 

17,1 

16,0 

15,2 

20,9 

12,25 

12,32 

11,14 

11,03 

10,92 

12,09 

89 

21,3 

19,0 

14,7 

23,6 

10,61 

10,75 

10,52 

10,58 

11,02 

10,83 

84 

24,7 

21,0 

14,6 

27,2 

10,87 

12,16 

8,40 

7,91 

12,85 

10,59 

71 

24,2 

22,4 

17,8 

26,3 

10,21 

11,48 

9,30 

10,17 

11,69 

11,18 

57 

26,0 

22,8 

17,2 

26,3 

11,57 

12,03 

9,54 

10,67 

10,*58 

11,70 

76 

23,2 

19,7 

17,9 

25,1 

12,87 

12,19 

12,67 

13,53 

12,30 

12,68 

80 

25,0 

23,0 

17,4 

27,7 

13,24 

12,42 

12,56 

13,17 

14,44 

13,89 

71 

24,6 

22,0 

17,4 

26,3 

11,82 

12,56 

12,19 

12,15 

12,72 

12,78 

75 

21,5 

19,5 

16,3 

24,3 

12,37 

12,05 

11,74 

12,01 

12,92 

12,74 

79 

21,5 

19,5 

15,8 

23,7 

11,46 

11,78 

10,75 

11,12 

11,95 

11,95 

77 

22,5 

20,3 

16,5 

24,8 

11,88 

12,13 

11,56 

11,76 

12,53 

12,46 

77 











































































GIUGNO 


Giurai 

del 

MESE 


Intensità rela 

del 

VENTO 

ti va 


Azimuto 

della direzione del Venlo 

IN GRADI SESSAGESIMALI 

Quantità di cielo coperto 

Stato atmosferico 

Altezza < 

caduta 

lei l'Acqua 

LI METRI 

evaporata 
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3 
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9 

6 

9 
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3 

c 

9 
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9 

12 

3 

6 

9 

6 

9 

12 

3 

6 
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1. 
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mer. 

poni 

poni 

pom 
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antim 

merid 

pom. 

pom. 

pom. 

ani. 

ant. 

mer. 

pom. 

pom, 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 



1 1 

1 

1 

0 

1 

i 

i 

20 

45 
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35 

145 
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9 
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10 
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0 

1,5 

2 

2 

1 

1 

1 

i 

i 

50 
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1,0 
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sm 
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?! 4 

1 

1 

0 

2 
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2 
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6 
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10 
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9 pomerid. 






















































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE GIUGNO 1875 






































































































































Anno X. 


LUGLIO 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell' università di toh ino 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE 01 LUGLIO. 


La media delle osservaiioni baromelriclio osservale in questo mese è di 36 , 59 . — Essa è superala dalla media delle 
osservate in Luglio nello scorso novennio di min. 0,57. 

Frequenti furono le variazioni della pressione, ed i valori estremi osservali sono { seguenti: 


Giorni del mese. Minimi. 

2. 33, 4 

9. 30, 1 

17. 29, 7 

23 . 29, 3 

31 . 35,6 


Giorni del mese. Massimi. 

5. 41, 7 

14. 40, 7 

20 . 35, 4 

27 . 43, 3 


pressioni 


La temperatura fu assai variabile a causa dei frequenti temporali avuti. Il suo valor medio è di 21°, 7 inferiore alla media di 
Luglio degli ultimi nove anni di 2° 9. — Le temperature estreme furono 29°, 0 e 14“ 4 ; si ebbe la prima il giorno 10 la 
seconda ili 7. & 

Quindici furono i giorni con pioggia, sovente mista a grandine, e l’altezza dell’acqua caduta fu di min. 164,8. 

Il quadro seguente dà il numero delle volte che spirò il vento in ciascheduna direzione: 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

27 33 29 4 4 6 10 3 9 4 4 4 4 5 14 16 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

F n orTid e n P ed nnR d i el Vent ,?- : 0 indica calma; l appena sensibile; 2 un po'forte; 3 forte; A fortissimo, 
rorma deile nubi: m indica cumuli; r cirri; * strati ; » nembi ; e le lettere seguenti, sovi 

Significano: h orizzonto! ^ zonit: n nnrrl* /* ncf. e ovoef 1 ; ri : „ .i :_ 


nv neve 8 '\i^ n brina- e r SC ru S 1aia P10S8ia; P<1 pi0ggia d,roUa ’ P l P io S8 ia temporalesca; gr grandine. 

Le 2 Va l ÌOni son ? fatte a ‘empo vero locale. 

Le temn P pit ar0me - tr * clle sono dim inuite di 700 millimetri. 

lOZkr?»*?*' >”"»to^.%™S. d p'S‘ e *nS ,d “ ,a * d,ll '" , “ « ore r. m prr„ ,„M , pmn.d.l 

Pp7r±. dh Ts““*i“ 'if mKi'o'SSsSTi» 01 “T"° nd " '» "U-mirt di „,di del BoiLumo, 

• enazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tcfmpo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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Altezza barometrica 
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73 

65 

19,4 
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18,9 

19,5 

18,2 
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13,57 
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13,68 
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86 

65 

20,4 

21,6 

23,6 

20,8 

17,8 

16,8 

16,7 

25,4 

13,38 
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12,21 
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12,56 

12,53 

76 

61 

17,9 

19,4 

21,8 

21,2 

18,8 

18,0 

16,7 

23,6 

11,86 

13,59 

11,03 

13,58 

14,00 

13,16 

78 

83 

17,5 

20,2 

21,4 

23,0 

23,0 

21,7 

16,4 

24,0 

12,30 

12,29 

12,66 

12,99 

12,42 

11,05 

84 

7J 

19,7 

23,9 

25,1 

26,5 

28,0 

25,1 

17,6 

28,5 
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11,81 

13,75 
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77 

59 
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15,41 

76 

75 

19,0 

21,1 

23,8 

26,3 

24,7 

23,5 

18,3 

26,3 

1.1,12 

14,09 

11,06 

7,15 

5,86 

8,55 

68 

76 

18,0 

22,7 

26;i 

28,7 

28,7 

. 24,0 

17,5 

29,0 

9,80 

11,21 

7,44 

3,92 

3,92 

11,69 

65 

55 

22,0 

22,2 
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24,6 

23,7 
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18,2 
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47 

45 
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12,80 

77 

65 
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16,3 
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93 
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92 
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DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE LUGLIO 1875 
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Anno X. AGOSTO 1873 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 


DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL’ UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL fflESE DI AGOSTO. 

La inedia delle pressioni barometriche osservale in questo mese è 38,45. Essa differisce dalla media di Agosto degli ultimi nove anni 
superandola di mm. 1,56. — La pressione variò considerevolmente nella prima e terza decade, e crebbe quasi costantemente 
nella seconda, sempre però con oscillazioni generalmente lente, come appare dal quadro che segue, che ne dà i valori estremi: 


Giorni del mese. 

Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

1 . 

. . 34,8 

2.. , 


5.. 

. . 26, 3 

8. 

. .. 39, 5 

9. 

36,0 

12. 

. . . 40, 5 

13. 

. . 37,9 

17. 

.. . 45, 6 

23 ....... 


27. 


29. 

.. 33,1 

31 >. 

.. 38,7. 


La temperatura ha per valore medio 23°, 4 superiore di 1°,0 al valor medio delle temperature osservale in Agosto nello scorso 
novennio ; i suoi valori estremi sono 13°, 8 e 30°, 3, avuti il primo il giorno 6, il giorno 11 il secondo. — Si ebbe pioggia 
in dieci giorni e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 125, 4. 

Nel seguente quadro è registrato il numero delle volle che spirò il vento nelle direzioni indicale. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 
40 36 17 3 2 3 105 9 6 3 1 1 3 27 14 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

FV>i enSÌt ! .media del vento: 0 indica calma; t appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
fnrm, ain 11 , : m . imjjca cumuli; r cirri; .v strati; n nembi; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d'esponente alle lettere adoperate per la 

™ a . d ?. lle nubi; significano: h orizzonte; s zenit; n nord; e est; s sud; o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quello formo prevalgono 
«i umica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fitta; no nebbia solo all’orizzonte. 1 5 

P(l pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pd pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve ; br brina; rg rugiada, 
r ? osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

Le t ezze ® ar °tnetriche sono diminuite di 700 millimetri. 

Der^'nfo ture mi . nima e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e defl’acqua evaporata, si riferiscono, alle 24 ore comprese fra le 9 pom. del giorno 
La nar s °no registrate e le 9 pom. del giorno precedente. 1 1 . UBI S'°rno 

seconrfn f Ìn’Ì Zi0,le designa il luogo dove il vento va; se si vuol sapere donde viene , bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 
Per jg 0 ohe questi numeri sono minori o maggiori di 180. e i o, 

osservazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 
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1 3 
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30,7 

29,8 
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( 12 
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39,5 

40,9 

8 ' .. 
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li 17 

45,3 

45,6 

45,0 
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I 19 
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42,0 
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37,9 

1 23 
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37 5 
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A 24 
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39,3 

; 39,0 
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39,2 

39,5 

, 39,3 

38,6 

39,0 

40,2 

*< 26 

41,1 

42.5 

. 42,3 

41,8 

42,1 

42,9 

5 27 

43,5 

43,? 

t 43,0 

42,5 

42,3 

41,4 

i 28 

4ti,3 

1 39,< 

) 38,8 

: 37,3 

36,2 

36,6 

29 

35,6 

ì 35,' 

7 35,0 

i 33,5 

,. 33,1 

34,3 

30 

35,C 

» 35,! 

i 35,4 

i 34,6 


37,1 

31 

37,7 

ì 38,: 

3 37,? 

! 37,6 

i 38,1 

38,7 

11* Decail 

le 34,1 

3 35,1 | 34,' 

7 l 34 > ! 

2 34,1 

34,9 

.S )2 a Deai 

le 42, 

1 42,4 42,1 

d' 41,3 41,( 

) 41,6 

* 13* Dead 

le 39, 

4 39, 

,7 39, 

11 38, 

4 ! 38,! 

38,8 

[ Bese. 

. 38, 

7 39,0 38. 
1 

6 37, 

I 

9 37,! 

9 38,5 
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21.5 

23.6 
18,8 
20,1 
18,1 
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26 6 
28,3 
27,9 
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23.4 

21.6 
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25.3 
26,6 

26.7 
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23.7 
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poni . 1 m 
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23,5 

23,4 

22,0 

23,5 

20,2 
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16,1 . 

15,9 

14,5 
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20,4 

18,7 
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20,5 

18,9 
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24,9 
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27,0 
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29,0 
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26,9 
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24,6 
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25,0 

. 26,3 
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20,1 

23,7 


15,3 

23,0 

23,0 

20,1 

23,6 

23,2 

21,0 

28,2 

28,0 

25,7 

25,5 

25,0 

21,9 

i 25,8 

25,4 

22,8 
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13,76 

13,20 : 

13,06 

13,09 : 

13,82 

14,75 : 

14,00 

13,57 

14,45 

13,76 

13,83 

14,25 1 

14,40 

15,20 

15,54 

15,94 

12,44 

14,42 
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13,52 

14,49 

12,09 

10,87 

11,18 

10,77 

11,87 . 

10,71 

M ,37 

11,42 

11,22 

12,22 

11,95 

11,27 

10,73 

11,68 

13,26 

11,89 

13,82 

12,62 

12,59 

12,79 

12,91 

14,56 

13,09 

14,75 

13,22 

13,59 

14,38 

13,08 

11,45 

13,51 

14,55 

15,26 

16,37 

1 14,89 

16,47 

15,05 

15,52 

15,52 

15,05 -, 

: 15 , 7.9 

16,84 

16,89 

16,50 

17,15 

17,44 

1 16,47 

17,32 

18,23 

16,36 

17,94 

19,05 

» 16,30 

16,16 

17,92 

18,04 

19,65 

17,88 

» 16,73 
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16,46 

16,21 
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17,28 
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Amo X. 


SETTEMBRE 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ università DI Tonilo 


RIASSUNTO DEILE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI SETTEMBRE. 

La media delle altezze barometriche k di 40,08. Essa differisce dalla media delle altezze barometriche osservate in Settembre 


negli scorsi nove anni, superandola di mm. 1,64. 


Lievi furono le sue oscillazioni nella prima decade; più sentite nella seconda e principalmente nella terza. Nel quadro seguente 
sono registrati i loro valori estremi. 


Giorni del mese. 


minimi. 

38, 4 


Giorni de! mese. 


7 

12 

17 

25 

30 


43, 8 


9 

14 

23 

29 


38, 6 


46, 2 


35,2 

35,0 

30,0 


48,2 
46, 3 


34, 9 . 


La media delle temperature è 19 2, vicinissima alla media di Settembre dello scorso novennio, essendone inferiore di soli 0° 3 
7 1 SU0Ì va!ori es,remi sono 26 °’ 3 ed ir ’ 9: si nsc ontrò il primo nel giorno 6, il secondo nei giorni 26 e 29. — 
Si ebbero soli tre giorni con pioggia, e l’altezza dell’acqua raccolta fu di mm. 13 , 7 . 


^ - r -00 -7 - -— «v.. U ol|uu i usuilo. iu ut 

Nel seguente quadro è registrata la frequenza del vento in ciascuna direzione. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 

36 41 14 5 10 5 3 0 13 7 7 1 


0 ONO NO NNO 
ì 0 19 13 


NOTAZIONI ED AVVERTENZE. 




















SETTEMBRE 


Altezza barometrica 
_.la temperatura di 0 gradi 
ed all’altitudine di metri *7# 
in millimetri 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 




6 

9 

12 

3 

C 

9 



ntim. a 

intim . n 


poni. | 

pom. ] 



1 

38,7 

38,8 

38,4 

37,7 

37,6 

38,4 


2 

38,2 

38,5 

38,2 

37,8 

38,0 

39,4 

l 

3 

40,5 

40,6 

40,2 

39,0 

38,2 

39,4 


4 

38,7 

39,5 

39,4 

38,9 

38,9 

40,1 

I] 


41,1 

42,0 

41,7 

40,8 

40,9 

41,6 

6 

41,9 

42,2 

41,9 

40,4 

40,2 

40,9 

a ] 

7 

43,2 

I3»8 

43,8 

42,7 

42,3 

42,5 

a / 

8 

41,8 

41,8 

41,4 

40,7 

40,5 

41,1 

f 

» 

40,4 

41,0 

40,0 

38,8 

38,6 

39,2 

\ 

10 

39,1 

39,7 

39,7 

38,7 

38,8 

39,3 


11 

40,3 

41,7 

42,6 

42,3 

42,6 

44,1 

( 

12 

45,0 

46,2 

45,7 

45,0 

44,6 

44,9 


13 

43,5 

43,2 

41,9 

41,2 

39,2 

39,0 

fi 

i 14 

36,3 

36,5 

36,2 

35,2 

36,0 

37,0 


) 15 

39,1 

39,7 

39,4 

38,4 

38,4 

39,9 

1 

\ 16 

42,4 

43,1 

42,9 

42,8 

43,4 

44,3 


17 

45,2 

45,6 

45,0 

44,0 

. 43,9 

44,7 

*1 

1 18 

44,5 

44,5 

43,7 

42,3 

42,2 

43,0 

1 

19 

42,7 

43,1 

42,7 

41,7 

41,9 

42,5 


20 

42,2 

42,2 

41,2 

39,8 

39,4 

39,7 


' 21 

38,6 

38,7 

37,7 

37,0 

37,0 

37,9 


22 

38,0 

38,3 

37,7 

36,9 

36,3 

36,5 


{ 23 

35,1 

35,7 

35,6 

35,0 

35,4 

36,5 


\ 24 

35,9 

36,4 

36,2 

36,0 

36,3 

38,4 

a 

) 25 

42,8 

44,6 

46,3 

45,0 

45,0 

45,5 

1 

1 26 

44,7 

44,8 

* 4,2 

42,8 

42,6 

42,8 

è 

27 

42,0 

42,5 

42,5 

42,0 

42,0 

42,4 


1 28 

41;2 

41,7 

40,6 

38,7 

37,6 

37,0 


| 29 

32,7 

32,6 

30,0 

30,0 

30,8 

32,7 


f 30 

34,2 

34,1 

32,5 

31,7 

32,8 

34,9 


(1* Decadi 

e 40,1 

i 40, i 

! 40,E 

> 39,5 

. 39,1 

i 40,2 

f 

J2* Decad 

e 42,1 

1 42 ,( 

> 42,1 

! 41,3 

1 41,i 

> 41,9 

s 

|3* Decad 

e 38,! 

i 39 ,( 

) 38 ,' 

1 37,E 

i 37,1 

5 38,4 


( Bete. 

• 40.: 

3 40,1 

ì 40,i 

1 39,1 

1 ' 39 ,- 

4 40,2 


c 

9 

<2 d 

3 

pom . 

G 

9 

pom . 

minima i 

massima 

anfim . 

9 

anlim . 

l2 d 

3 

pom . 

6 

0 

15.9 
17,0 

14.9 
14,3 

18,7 

21,4 

23,5 

23,3 

19,8 

15,2 

24,3 

12,21 

12,96 

11,55 

10,51 

10,15 

11,51 

20,0 

21,8 

23,2 

22,3 

19,2 

16,6 

24,0 

11,32 

7,36 

10,00 

7,83 

9,37 

9,71 

18,2 

20,4 

22,7 

23,5 

18,2 

14,7 

23,9 

9,55 

8,66 

7,24 

9,19 

9,27 

10,75 

15,8 

20,7 

22,4 

22,4 

20,2 

13,9 

23,0 

9,84 

10,94 

11,32 

11,67 

9,88 

12,29 

18,7 

21,6 

23,5 

22,5 

20,2 

16,6 

24,2 

12,27 

12,96 

11,13 

10,63 

12,85 ' 

' 12,89 

17,3 

19,7 

22,9 

25,3 

25,3 

21,7 

16 , 8 . 

26,3 

12,19 

12,83 

12,79 

12,35 

12,99 

13,91 

17,6 

17,1 

18,8 

20,7 

20,3 

20,0 

16,8 

21,7 

13,04 

12,93 

13,14 

12,59 

12,89 

13,82 

17,6 

• 19,7 

22,1 

22,9 

22,4 

20,8 

17,5 

23,3 

13,13 

13,32 

13,54 

13,43 

13,58 

14,40 

17,4 

18,2 

20,8 

22,8 

22,1 

20,8 

17,3 

23,1 

12,57 

12,03 

12,01 

11,92 

12,97 

12,61 

17,3 

17,5 

17,9 

19,5 

19,6 

19,0 

17,1 

20,8 

12,86 

11,65 

11,34 

11,94 

12,06 

12,12 

17,0 

18,0 

20,8 

22,2 

21,4 

20,3 

17,0 

22,6 

13,05 

12,15 

10,73 

11,37 

12,47 

12,47 

17,8 

19,0 

21,9 

23,3 

23,2 

20,7 

17,4 

24,8 

12,50 

12,36 

10,88 

11,40 

12,30 

11,92 

16,5 

19,5 

22,3 

24 , 4 * 

23,3 

21,3 

15,9 

25,2 

11,83 

11,88 

12,91 

11,37 

12,30 

12,83 

17,0 

20,1 

23,4 

24,7 

23,2 

20,0 

15,7 

25,0 

12,18 

12,89 

13,89 

12,97 

13,89 

13,82 

16,4 

17,8 

20,1 

22,0 

21,4 

19,2 

16,2 

22,6 

12,17 

12,27 

12,26 

11,49 

13,09 

13,20 

16,5 

16,4 

19,0 

19,5 

18,6 

18,0 

15,5 

20,0 

12,97 

11,41 

10,02 

10,20 

10,69 

10,87 

17,0 

18,0 

19,5 

20,9 

. 20,0 

18,9 

16,6 

21,5 

11,76 

9,87 

10,14 

10,79 

10,55 

10,32 

15,5 

18,2 

20,7 

21,5 

21,5 

19,0 

15,5 

22,5 

10,92 

11,15 

10,67 

10,36 

11,25 

10,54 

15,4 

18,0 

21,1 

22,7 

22,0 

- 18,7 

15,4 

23,8 

10,89 

11,27 

11,67 

10,94 

11,19 

11,89 

16,3 

17,6 

20,6 

23,0 

22,0 

19,7 

15,9 

24,2 

11,89 

11,93 

8,97 

10,45 

11,19 

12,77 

16,7 

19,8 

21,6 

22,2 

21,2 

19,7 

16,6 

22,7 

12,50 

13,02 

14,03 

12,91 

14,80 

13,75 

17,3 

18,6 

21,7 

23,1 

22,1 

20,5 

16,9 

23,8 

12,78 

13,32 

14,17 

13,69 

14,51 

14,18 

17,5 

19,4 

21,2 

23,5 

22,7 

20,7 

17,2 

24,7 

14,15 

14,37 

14,80 

15,48 

16,03 

15,64 

16,3 

18,r 

24,0 

26,0 

24,3 

22,1 

16,2 

26,2 

12,83 

13,81 

13,46 

13,89 

15,16 

14,51 

14,8 

14,0 

14,9 

16,0 

15,8 

14,8 

14,0 

22,1 

9,61 

8,73 

8,00 

7,83 

8,15 

9,02 

12,4 

12,3 

13,7 

14,8 

13,7 

14,0 

11,9 

15,2 

7,90 

7,01 

6,99 

7,92 

8,41 

7,98 

13,3 

13,7 

15,0 

15,6 

14,8 

14,8 

12,8 

16,2 

8,58 

8,85 

8,63 

8,52 

9,74 

9,81 

13,5 

15,0 

18,4 

19,1 

18,5 

16,4 

13,3 

19,7 

8,77 

8,64 

8,01 

8,99 

8,99 

9,09 

12,2 

14,2 

17,9 

20,6 

18,9 

17,0 

11,9 

20,6 

8,94 

9,51 

9,54 

10,70 

10,02 

9,87 

12,0 

14,1 

18,5 

21,0 

19,9 

16,6 

12,2 

21,0 

7,19 

9,12 

6,64 

7,02 

8,17 

4,59 

16,6 

18,4 

20,8 

22,6 

22,4 

20,0 

16,2 

23,5 

11,90 

11,56 

i 11,41 

11,21 

11,66 

i 12,40 

16,5 

18,3 

20,9 

22,4 

21,7 

19,6 

16,1 

23,2 

12,02 

1 11,72 

! 11,21 

11,13 

: 11,89 

1 12,06 

14,6 

15,9 

18,7 

20,2 

19,2 

17,7 

14,3 

21,2 

10,32 

: 10,64 

i 10,43 

10,69 

I 11,46 

1 10,84 

15,9 

17,5 

20,1 

21,7 

21,1 

19,1 

15,5 

22,6 

11,41 

11,31 

1 11,02 

! 11,01 

11 , 6c 

1 11,77 


Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 


Umidita relativa 

IN CENTESIMI 



















































































settembri: 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 
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30 



Intensità rela 

del 

VENTO 


Azimnto 

' della direzione del'Vento 

IN GRADI SESSAGESIMALI 


Quantità di cielo coperto 

Stato atmosferico 

Altezza d 

IN MIL1 

caduta 

leU'Acqua 

LIMETRI 

evaporata 

6 

9 

12 

3 

6 

9 
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12 

3 

6 

9 

C 

9 

<2 

3 

6 

9 

C 

9 

12 

3 

6 

9 



ant . 
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pom. 

pom. 

pom. 

antim . 

antim. 

merid 

pom. 

pom. 

pom. 

ant. 

ant . 

mer. 

pom. 

pom. 

pom. 

antimerid- 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 
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1 
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sr 
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1,6 

i 
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1 

i 

i 
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225 

40 

190 

205 

315 
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0 

0 

0 




rs k 
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1,7 

0 

i 
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0 

1 


325 




80 

4 

6 

0 

5 

1 

0 

sr 

sr 

m h 

m 

sr 
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1,5 

2 

i 

1 

1 

ì 

1 

325 

325 

80 

60 


20 

8 
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5 
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6 
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sm, nb 

smr 

m 

m 

msr 
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1,4 

1 

i 

1 

1 

ì 

1 

20 

20 

20 

170 
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280 

9 
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3 

1 

0 

0 

sm, no 


m 

m 

mh , 


0 
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2 

i 
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1 

ì 
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5 

10 
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20 
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10 
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9 
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sm 

sm 

smr 
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1 

i 
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1 

ì 

1 

5 

20 

80 

20 

20 

335 

10 

7 

10 

9 

7 

10 

sm 

sm 

ms 

ms 

ms 

ms 

0 

1,3 

2 

2 

1 

1 

ì 

1 

0 

20 

50 

30 

30 

75 

40 

7 

4 

4 

9 

10 

pg 

sm 

ms, r 

ms 

sm 

m, s,n 

0,3 

1,6 

2 

2 

1 

1 

ì 

1 , 

350 

345 

355 

325 

335 

325 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

sm 

sm 

sm 

sm 

sm 

sm, r 

2,0 

0,8 

1 

1 

1 

1 

ì 

1 

345 

15 

45 

325 

325 

325 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

smr 

sm 

sm, n 

ms 

ms 

r,s 

0 

1,3 

0 

1 

1 

1 

ì 

1 


325 

40 

25 

160 

170 

10 

10 

2 

1 

1 

0 

sr 

, 

ms 

m h ,s,r 

sr 


0 

1,4 

1 

1 

1 

1 

■i 

1 

225 

220 

90 

210 

. 200 

200 

5 

;< 4r 

.2 

7 

1 

0 

smr, nb 

sr, nr 

s\r, nr 

smr 

■ sr 

sr 

0 

1,2 

1 

1 

1 

1 

ì 

3 

0 

0 

75 

335 

335 

180 

0 

0 

7 

8 

8 

10 

s h , nb 

sr 

msr 

srm 

srm 

pi 

0 

1}5 

2 

1 

1 

1 

ì 

1 

325 # 

20 

10 

0 

0 

0 

7 

7 

1 

1 

3 

6 

sm 

sm 

turi* 

ms h 

s, m 

sm 

11,4 

1 , 1 . 

2 

2 

1 

1 

ì 

1 

5 * 

305 

0 

350 

15 

15 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

ms, pg 

s 

sm 

smr 

sm 

sm 

0 

1,3 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

15 

315 

325 

50 

50 

• 50 

8 

2 

7 

4 

6 

8 


m 

m 

m 

ms 

ms 

0 

1,4 

1 
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1 

1 

ì 

1 

80 

80 

140 

20 

20 

105 

7 

3 

1 

1 

0 

0 

ms,r,nb 

msr 

m 

m 

sr* 


0 

1,3 

1 

1 

1 

1 

ì 

1 

340 

15 

165 

325 

95 

15 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

no 

nr 

m 

m 

/ 

mr 

0 

1,1 

1 

1 

1 

1 

ì 

1 

15 

15 

15 

140 

40 

355 

8 

9 

2 

2 

2 

2 

ms, nb 

ms 

ms 

ms 

sh 

sr 

0 

1,4 

1 

1 

1 

1 

ì 

1 

355 

355 

15 

45 

35 

15 

9 

6 

10 

9 

6 

9 

sm, r, nb 

sr, nr 

s 

smr 

sm 

s 

0 

1,7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

355 

350 

50 

30 

15 

325 

6 

3 

5 

8 

8 

8 

rs, nr 

m, rs, nr 

m 

msr 

msr 


0 

1,1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

185 

215 

5 

10 

325 

10 

9 

9 

8 

6 

9 

nf 

sm 

sm 

sr, m 

sr, m 


0 

0,8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

325 

25 

10 

15 

340 

40 

1 

1 

0 

' 0 

0 

nf 

m h nr 


mh 

sm h 


0 

1,4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

15 

330 

330 

25 

350 

345 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

sm, nb 

s 

s 

s 

s 

s 

0 

1,2 

1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

355 

5 

15 

5 

5 ' 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

sm, nr 

sm 

s 

s 

s 

s 

0 

1,2 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

335 

335 

io 

10 

315 

315 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

s, nr 

s, nb 

s, nr 

? 

srm 

S 

0 

0,9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

185 

210 

115 

35 

180 

180 

8 

3 

7 

8 

2 

0 

sm, nr 

sr 

sr 

rs 

s, r 


0 

1,0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

200 

180 

120 

15 

25 

220 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

r,s,m,nr 

smh,r,nb 

rsm h ,nr 

mh,s 

si- 


0 

1,2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

45 

210 

185 

10 

355 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

nr 

. nr 

msr" 

msh 

m 


0 

1,4 


O S S K R V A Z I O IV I OZONOSCOPICHK 


*!«» del mese 

antimerid. 
Pomerid. 


0 

5 

0 


2 

0 

3 

0 


3 


0 


4 5 6 

0 0 0 

5 6 3 

1 4 0 


7 8 9 10 11 

6 0 3 2 0 

8 6 16 2 

3 4 2 10 0 


12 

0 

6 


13 

0 


0 


14 


15 



3 0 

5 5 

0 0 


0 0 0 0 0 0 4 
4 4 5 5 3 5 4 
1 0 0 2 0 0 3 


26 

0 

5 


27 


0 

2 


29 


30 


0 0 
6 1 
0 0 























































































































































































































































Asino X. 


OTTOBRE 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

dell’ UNIVERSITÀ DI TORINO 

-—'' / 'aaaAAAa/w—- JL 

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI OTTOBRE. 


In questo mese la pressione barometrica ha per valor medio 33, 65, assai differente dalla media di Ottobre degli ultimi nove 
anni, essendone inferiore di mm. 4,15, 

Ragguardevoli sono le variazioni che essa presenta, elevata nella prima decade andò quasi sempre crescendo; nella seconda invece 
diminuì straordinariamente sino a raggiungere un valor minimo non ancora riscontrato nello scorso novennio, poscia aumentò 
ancora in guisa da dar luogo nella terza decade ad oscillazioni di considerevole ampiezza. 

I valori estremi corrispondenti alle varie oscillazioni sono: 


Giorni del mese. Minimi. 

1 . 37, 6 

14 . 13 , 0 

24 . 22, 5 

28 . 30, 2 


Giorni del mese. Massimi. 

7. 46, 5 

19. 37, 1 

27 . 38, 2 

30 . 35, 7 


La temperatura ha una media che si scosta pochissimo dalla media d’Ottobre del novennio passato, differendone solo, per 
in meno; ed è di 12° 7. Essa ha per valori estremi 22°, 4 e 3°, 5, avuto il primo nel giorno 5, nel 26 il secondo. 
In dodici giorni si ebbe pioggia, e l’altezza dell’acqua caduta fu di mm. 99, 3. 

Nel quadro seguente è dato il numero delle volte che spirò il vento nelle singole direzioni: 


0 °, 1 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

26 34 21 5 5 2 7 5188 8 1 7 1 1316 


VOTAZIONI ED AVVERTENZE. 

forma' 1 ! media del vento: 0 indica calma; I appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
forma' "*• lnd R ' Ca cu T ul G r c t irri ; * st . rati ; « nembi ; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate per la 

h orizzonte ; z zenit; n nord; e est; , sud; o _ ovest; ed indicanola situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono 
* r 1[ ?dica nebbia rara; nb nebbia; nf nebbia fìtta; no nebbia solo allorizzonte. M H 

P9 pioggia minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 
nv neve; br brina; rg rugiada, 
e osservazioni sono fatte a tempo vero locale. 

U t a e ' ‘ e barometriche sono diminuite di 700 millimetri. 

per^t r ^n!?™J : n l m * e n? as sima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom.del giorno 
i-a Darò! ®? no . re g l s<*ate e le 9 pom. del giorno precedente. . v p giorno 

1 secondo che Z one 9 ti eS r! gna luog ° d - ove •'* vent0 tW ’- S j S .on ol sa P ere donde »<«»«. bisogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino, 
Per le os cne questi numeri sono minori o maggiori di 180. ’ 

sservaziom ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 






















OTTO B H 1 


del 

Altezza Barometrica 

alla temperatura di 0 gradi 

ed all’altitudine di metri 176 
IR MILLIMETRI 




i 

6 

37,6 

38,2 

38,4 

3 

38,2 

38,7 

39,3 

6 | 
anlim . 

10,6 

9 

antim. 

13,1 


2 

40,9 

41,5 

40,8 

39,9 

39,8 

40,2 

7,1 

12,0 

1 

3 

40,1 

40,4 

39,6 

38,7 

39,4 

39,5 

9.8 

11,3 

! 

4 

39,3 

41,0 

40,4 

40,5 

40,1 

40,4 

12,0 

13,8 


5 

40,3 

41,6 

41,9 

41,5 

42,4 

44,7 

10,9 

14,1 

! 

6 

44,3 

45,2 

45,0 

44,4 

45,0 

45,9 

15,5 

16,5 

7 

45,8 

46,5 

45,9 

45.1 

45,3 

45,9 

15,0 

15,7 


8 

45,4 

46,1 

45,6 

44,1 

43,5 

43,7 

15,4 

15,5 


9 

41,3 

41,6 

41,1 

39,4 

38,9 

39,8 

14,6 

15,9 


10 

37,0 

37,5 

37,0 

36,0 

35,6 

34,7 

13,2 

12,6 


11 

28,9 

28,7 

27,7 

27,1 

27,1 

27,2 

12,2 

13,1 


12 

24,9 

24,3 

23,0 

22,5 

21,8 

21,7 

11,5 

11,2 

J 

13 

20,7 

21,1 

20,0 

18,6 

17,7 

16.8 

8,9 

11,1 

1 1 

.4 

13,0 

13,1 

13,2 

13,9 

15,0 

16,4 

8,2 

8,8 

) 15 

19,0 

19,5 

18,9 

17,7 

17,9 

19,7 

9,3 

10,9 

s 

) 16 

23,8 

25,8 

26,6 

27,3 

28,5 

30,4 

8,6 

10,1 

i 

17 

33,0 

33,7 

33,9 

33,6 

33,8 

34,7 

8,2 

9,7 


' 18 

35,5 

36,3 

36,0 

35,4 

35,7 

36,1 

8,4 

10,0 

! 

19 

36,3 

37,1 

36,8 

36,2 

- 36,3 

37,1 

9,9 

10,9 

I 

k 20 

36,5 

36,1 

35,5 

33,7 

33,0 

33,2 

12,2 

12,3 

] 

21 

34,0 

35,2 

35,5 

35,3 

35,5 

35,6 

11,6 

12,0 

I 

*22 

33,4 

32,9 

31,9 

30,5 

30,0 

29,9 

11,6 

11,3 


l 23 

28,0 

28,2 

27,1 

26,2 

26,3 

26,9 

9,2 

10,6 


24 

22,5 

23,7 

23,0 

23,4 

26,6 

28,4 

10,4 

10,8 

I 

j 25 

30,9 

32,3 

32,5 

32,5 

33,6 

34,6 

9,3 

9,9 

\ 26 

35,9 

37,1 

37,0 

37,1 

37,7 

38,1 

4,1 

6,9 

i 

27 

38,0 

38,2 

37,6 

35,9 

35,3 

34,8 

5,2 

6,2 

► 

| 28 

32,4 

32,2 

31,2 

30,2 

30,8 

31,8 

6,2 

7,3 


29 

33,0 

34,1 

33,5 

33,5 

34,5 

35,2 

6J 

. 7,8 


' 30 

35,2 

35,7 

35,1 

34,4 

34,5 

34,7 

8,0 

7,7 


31 

34,0 

34,5 

34,2 

34,1 

34,3 

34,4 

6,3 

6,8 


,1*Decade 

41,2 

42,0 

j 41,5 

40,7 

40,9 

41,5 

12,4 

14,0 

I 

)2* Decade 

27,2 

27,6 

27,2 

26,6 

26,7 

27,3 

9,7 

10,8 


)3* Decade 

32,5 

33,1 

j 32,6 

32,1 

32,7 

33,1 

8,0 

8,8 

1 

lese.. 

33 £ 

34,2 

j 33,7 

33,1 

33,4 

33,9 

10,0 

! 11,1 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 


10,3 

13,8 


Tensione del Vapore 
IR MILLIMETRI 


7,22 

8,50 


12.4 12,7 15,7 

14.4 11,9 17,3 9,57 

10.5 10,9 14,4 


9,25 

10,85 

11,43 

12,23 

11,02 

10,03 

9,85 

9,05 

5,54 


8,81 

8,90 













































O T X O II It E 






























































































DIAGRAMMI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE OTTOBRE 1875 



iriea barometrica 


Linea termometrica 


Line 


a della 




Line 


deli;umidita relativa 


































































































































































































Anno X. 


NOVEMBRE f«75 

BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’ OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

DELL UNIVERSITÀ DI TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL DIESE DI NOVEMBRE. 

La media delle altezze barometriche osservale i. questo mese 4 di 33,64; essa è superata dalla media di Novembre dello scorso 
devTampiezT' ” ° SC '"“ ioni > se “ oll ° "“">™e, furono quasi sempre leale e qualcuna pure di ragguar- 

Nel quadro cbe segue sono registrati i valori massimi e minimi che corrispondono a queste oscillazioni. 


Giorni del mese. 

1 _ 


M . 
15 . 
20 . 
26 . 
'29 . 


Minimi. 

Giorni del mese. 

Massimi. 

33, 4 

3. 


24, 7 

9. 


24, 1 

14. 


37,0 

16. 


24, 7 

23. 


26, 7 

27. 


27,9 




T r Z , '- - per n! 0 !; un 2 .’, " qMle è ™ i ” W ™ al nìm « dì « di Novembre Iteli ultimi nove anni. Essa variò 

discet sotioM - N ; “ In • P "?° gi0ra ° 12 ’ " secol,do nel 19 - '"> •»« giorni la temperatura minima 

rZza d! mm. tS _ 4. ” " d “ Ci ” q “ e gi0r,li pio ® ia ' 6 '' acqua r ““" a »«' Pluviometro misuri, 

« quadro seguente dà il numero delle volle cbe spirò il vento in ciascheduna delle direzioni, 

N nne ne ene e ese se ss e s sso so 

7 14 5 0 0 1 1 


SS E 
2 


SSO 

9 


OSO 

1 


nei primi undici giorni. 
ONO NO NNO 
1 1 2 


NOTAZIONI ES AVVERTENZE. 

Poma ° indic ?. calma; i appena sensibile; 2 un no’ forte; 3 forte; 4 fortissimo 

f0 ™ a . delle nubi, signiacanoT/ton-z'zo'n teV z zenft; ^noTd^esf- ^sfcovett a ? lod ° d ' es P? nente a, . le àttere adoperate perla 

pg tdoàff?a n i? bia f rara; nb nebbia ; nf nebbia no nebbia solo alÈorizzonte. d “ Sltuaz i<>ne rispettiva in cui quelle forme prevalgono. 

. ™ W; An 9 £- e J1!Sk|a. P,088Ìa5 Pd PÌ ° ggÌa dÌr ° Ma; Pt Pi0gg, ' a tem P° ra,esca ’ 9r grandine. 

Le Mtez^fhfS! S0 , n ? / atte a tempo vero locale. 

Le tlm^ e J a r e - triche sono dim 'n«ite di 700 millimetri. 

6 deH ’ aCqUa eVaP ° rala ’ SÌ rÌferÌ8COn ° aHe 24 ° re COm P resefra *• « pom.de. giorno 
Pe'rT^.’"4i utttr Sui! ’i m “ P<,rS nmim.. toglier. 180ai numeri di gr.Ui del «et, 

ziom ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 


























1 O V E 11 B li K 


1 1* Decade 
2" Decade 
3* Decade 
Mese. 


Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 


mL 

9^ 

^J2 ^ 

3 

pom. 

G 

pom . 

A 

6 

9 

1 % 

3 

pom . 

pom . 

minima 

massima 

G 

9 

12 

merid . 

3 

G 

9 

33,8 

34,6 

31,2 

33,4 

33,8 

34,1 

4,7 

6,3 

9,5 

10,0 

9,2 

8,0 

4,1 

10,2 

5,62 

6,14 

6,50 

6,48 

7,42 

6,67 

35,0 

36,0 

36,2 

36,3 

37,1 

38,3 

3,8 

5,0 

8,9 

10,9 

9,7 

7,6 

3,4 

11,5 

5,39 

5,62 

7,08 

6,39 

6,99 

6,87 

39,9 

40,4 

39,8 

39,0 

39,1 

39,1 

6,4 

6,7 

9,1 

li,3 

8,9 

7,6 

4,8 

11,5 

6,45 

6,54 

7,08 

5,31 

6,41 

6,16 

38,0 

38,2 

37,8 

37,3 

38,1 

38,4 

. 5,7 

6,0 

7,9 

8,5 

7,1 

6,6 

5,4 

8,8 

6,50 

6,05 

7,27 

6,89 

7,05 

7,14 

38,3 

39,0 

38,8 

38,1 

38,4 

38,6 

5,7 

6,3 

8,4 

9,2 

8,6 

8,5 

5,3 

9,5 

6,50 

6,57 

6,77 

6,41 

6,71 

6,71 

35,9 

36,0 

34 , 7 , 

► 32,7 

32,0 

31,6 

7,5 

7,0 

8,6 

8,8 

8,2 

7,7 

6,4 

9,4 

6,50 

6,52 

6,27 

6,14 

6,67 

6,69 

29,7 

30,2 

29,6 

28,7 

29,2 

29,4 

5,2 

6,9 

9,3 

11,5 

9,9 

8,0 

4,8 

11,8 

6,32 

6,49 

6,17 

7,14 

6,93 

6,89 

27,8 

27,2 

26,1 

24,7 

26,1 

27,2 

6,3 

7,1 

8,2 

9,5 

8,1 

7,1 

4,5 

9,9 

6,85 

7,17 

6,90 

6,68 

6,89 

* 5,34 

31,4 

32,3 

32,8 

32,5 

32,9 

33,4 

4,0 

5,7 

10,2 

11,6 

9,2 

7,3 

3,1 

12,0 

5,17 

3,90 

2,72 

8,44 

5,20 

5,23 

32,6 

32,7 

32,6 

32,5 

32,4 

32,1 

3,8 

4,6 

7,7 

9,9 

8,5 

5,5 

3,5 

10,3 

5 , 10 . 

5,17 

5,16 

4,96 

5,68 

5,68 

27,3 

27,5 

26,2 

24,1 

25,5 

29,0 

7,3 

7,3 

9,9 

12,6 

13,8 

12,7 

5,3 

16,3 

5,34 

5,55 

5,88 

7,12 

4,88 

5,31 

30,9 

32,3 

32,7 

32,8 

34,4 

37,0 

13,0 

13,9 

15,7 

16,4 

13,4 

10,5 

10,4 

16,5 

3,20 

' 4j77 

2,90 

3,66 

6,16 

5,73 

39,8 

41,0 

41,1 

40,8 

41,1 

41,8 

5,2 

6,8 

9,9 

12,7 

10,4 

7,7 

5,2 

13,4 

4,94 

5,08 

6,78 

. 5,27 

4,98 

5,04 

42,0 

42,0 

41,3 

40,1 

39,6 

38,9 

3,5 

5,2 

8,9 

10,2 

8,1 

5,5 

3,2 

10,5 

4,59 

4,10 

5,41 

5,81 

5,80 

5,53 

37,0 

37,8 

37,4 

37,4 

38,8 

39,9 

2,5 

3,0 

7,4 

10,7 

9,9 

8,0 

2,1 

11,7 

5,18 

5,29 

6,15 

6,30 

5,83 

4,86 

43,8 

45,2 

45,3 

44,7 

44,7 

45,0 

4,1 

4,8 

8,6 

11,0 

9,5 

7,7 

3,0 

11,2 

4,43 

4,37 

4,76 

5,84 

6,50 

6,42 

43,7 

43,9 

43,2 

42,0 

42,8 

42,7 

3,7 

4,4 

6,4 

8,0 

6,8 

5,8 

3,1 

8,5 

5,39 

5,29 

6,20 

• 6,79 

6,37 

6,11 

41,8 

42,2 

40,9 

39,6 

38,9 

38,0 

1,2 

. 0,1 

1,6 

3,6 

3,5 

2,8 

0,0 

5,8 

4,94 

4,35 

5,05 

5,77 

5,77 

5,61 

36,3 

36,3 

34,5 

32,4 

30,7 

29,5 

- 0,3 

0,3 

5,2 

10,2 

8,8 

4,4 

- 0,7 

10,3 

4,49 

4,50 

6,01 

6,02 

6,25 

6,10 

24,6 

24,7 

23,6 

23,4 

22,9 

23,0 

4,0 

4,2 

6,7 

11,5 

9,2 

7,5 

3,2 

, 12,5 

6,01 

5,90 

5,85 

3,58 

3,11 

3,30 

23,9 

28.5 

35.7 

35.6 

33.8 

26.8 
31,2 

24,4 

29.6 

36.3 
36,0 

33.7 
26,9 

32.3 

24.2 
30,4 

36.2 

35.7 

32.2 

26.7 
32,2 

23.3 

30.8 
35,0 

34.8 

30.4 

27.1 

32.1 

24,4 

31.8 

35.2 

34.8 

29.9 
27,7 

32.3 

24.2 
33,1 

35.5 
35,0 
28,8 

29.3 

32.6 

4,3 

1,8 

0,4 

0,2 

1,9 

3,0 

2,2 

4,8 

4.5 

1.6 
0,8 
1,0 
1,6 
2,0 

7,4 
7,3 
4,7 
3,0 
• 1.7 
4,7 
4,1 

9,1 

8,9 

6.7 

4.8 

2.8 
6,7 

6,8 

7.4 

5.4 

4.5 
3,0 
4,7 

5,5 

5.2 
3,4 
2,8 

2.3 
2,9 

3,1 

1,7 

— 0,2 
— 0,3 
0,9 
1,6 

9,3 

9,3 

6,8 

5,2 

3,0 

. 7,2 

1,73 

2,90 

3,61 

4.16 
4,98 

5.16 

2,24 
2,91 
3,89 
4,05 
4,77 
' 4,89 

1,75 

1,89 

4,68 

4,43 

4,99 

3,65 

2,42 

2,22 

4,72 

4,93 

5,14 

4,18 

3,05 

4,18 

5,32 

4,97 

5,22 

5,72 

2,16 

3,51 

4,79 

5,12 

5,18 

5,61 

30,7 

30,5 

29,9 

29,0 

28,8 

28,5 

2,0 

2,2 

1,2 

1 7 

1,4 

2,6 

1,4 

5,8 

5,30 

4,59 

4,28 

4,61 

5,33 

5,26 

28,3 

28,3 

28,3 

27,9 

28,7 

29,1 

0,7 

1,1 

3,1 

3 9 

2 7 

1,4 

1,2 

2,6 

4,46 

4,35 

4,84 

4,76 

4,76 

5,01 

28,8 

29,2 

28,9 

27,7 

27,5 

27,5 

1,1 

1,3 

3,0 

3,5 

2,9 

1,2 

1,9 

0,7 

0,6 

4,3 

3,7 

4,76 

4,53 

4,94 

3,90 

4.89 

3.89 

4,35 

3,69 

4,89 

4,83 

4,94 

4,46 

34,2 

34,7 

34,3 

33,6 

33,9 

34,2 

5,3 

6,2 

8,8 

10,1 

8,7 


4.5 

3.6 

10,5 

11,7 

6,04 

4,85 






36,7 

30,3 

37,3 

30,7 

36,6 

3Ò,5 

35.7 

29.8 

35,9 

30,1 

36,5 

30,4 

4,4 

1,8 

5,0 

2,1 

8,0 

4,0 

10,7 

5,3 

9,3 

4,2 

7,3 

6,02 

4,92 

6,19 

5,50 

6,48 

5,62 

6,59 

5,56 

6,34 

5,40 

33,8 

34,2 

33,8 

33,1 

33,3 

33,7 

3,8 

4,4 

6,9 

8,7 

7 >4 

2,9 

1,1 

5,7 

4,16 

4,05 

3,93 

4,10 

4,83 

4,60 











’ 

3,1 

9,3 

5,02 

5,00 

5,21 

5,40 

5,66 

5,45 


Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 


Umidita relativa 

IN CENTESIMI 


97 97 87 77 
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Anno X. 


DICEMBRE 1875 


BOLLETTINO METEOROLOGICO 

DELL’OSSERVATO RIO ASTRONOMICO 

l>ELl’ UNIVERSITÀ l>l TORINO 


RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI FATTE NEL MESE DI DICEMBRE. 


La pressione atmosferica in questo mese s’abbassò considerevolmente nella prima decade, rialzandosi poscia continuamente con 
qualche espilazione si mantenne quasi sempre elevata nella terza. - Il suo valor medio è 38,65 superiore a quello dello 
scorso novennio di mm. 2, 12. 

1 valori estremi corrispondenti alle singole oscillazioni sono i seguenti: 


La 


Giorni del mese. Minimi. 

1 . 25, 8 

4. 15, 6 

12. 35, 0 

18. 40, 6 

26 . 40, 5 

30 . 37, 9 


Giorni del mese. Massimi. 

2. 29, 7 

10. 43, 1 

16. 46, 4 

24 . 49, 8 

28 . 47, 8 

31 . 46, 2 


temperatura non fu troppo rigida nè saltuaria; essa variò fra —4° 6 e H- 8° 6 ; si ebbe il primo valore nel giorno 19, 
nel 25 il secondo. Il suo valor medio è -t-1°9 vicinissimo al valor medio delle temperature osservate in Dicembre negli 
ultimi nove anni. 


Si ebbero solo quattro giorni con pioggia ed uno con neve, e l’altezza dell’acqua raccolta fu di mm. 16,6. 
La tabella seguente dà la frequenza del vento nelle singole direzioni, dal giorno 1 al 27. 


N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO 0 ONO NO NNO 

311123 3 0 9 0 3 22 50 5 4 3 8 1 


NOTAZIONI ED AVVERTE 


Forma * 1 ! n 0dia del vent0: 0 '“dica calma; I appena sensibile; 2 un po’forte; 3 forte; 4 fortissimo, 
forma m - in .Ì ica cul P uli .i r cirri; * strati ; n nembi ; e le lettere seguenti, sovrapposte a modo d’esponente alle lettere adoperate Der la 

6 sanificano : h orizzonte; a zenit; «nord; e est; s suds o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme Drevafimnr. 
nr indica nebbia rara ; nb nebbia; nf nebbia fitta ; no nebbia solo all’orizzonte. H q 6 ° rme P reval gono. 

nv minuta e scarsa; p pioggia; pel pioggia dirotta; pi pioggia temporalesca; gr grandine. 

Lo . bn na; rg rugiada. 

Le alt!,™ 3 ! 1001 son ? fatte a tempo vero locale. 

Le temne 6 , orne . tr '. c,le sono diminuite di 700 millimetri. 

per cui r «rtn mi . n Ì ma e massima, e l’altezza dell’acqua caduta e dell’acqua evaporata, si riferiscono alle 24 ore comprese fra le 9 pom del eiorno 
La parola w- . re S lstr ate e le 9 pom. del giorno precedente. b U 

secondo che*nu«« e8Ìgna '• lu0g0 d - ove ■ il vent0 ® a, ‘- 8 ! s ÌS« o1 sapere donde » l ' ew «> b 'sogna aggiungere o togliere 180 ai numeri di gradi del Bollettino 
Per la osse • <,U - 1 numen sono minori o maggiori di 180. ’ 

- ervazioni ozonoscopiche, le cartoline stanno esposte pel tempo che passa fra due osservazioni consecutive. 























H l'C E'M B R E 


Giorni 
del e 

Altezza Barometrica 
alla temperatura di 0 gradi 
d all’altitudine di metri 276 
IN MILLIMBTR1 

Temperatura esterna al Nord 

IN GRADI CENTESIMALI 

Tensione del Vapore 

IN MILLIMETRI 

Umidita relativa 

IN CENTESIMI 








* | 


12 J 

3 

6 

9 



6 

g 

12 

3 

» 

9 

6 

9 

12 

3 

6 




„, 9 im 

prid 


nm 

p l 


antim. 

merid. 

pom. 

poni. 


minima 

massima 

anlim. ; 

anlim. 

merid. 

poni. 

pom. 

pom. 

ant. 

ant. 

mer.| 

pom. 

pom. 


1 

25,8 

25,8 

25,8 

25,9 

26,5 

27,3 

•1,3 

1,8 

2,7 

4,0 

2,7 

2,7 

0,9 

4,3 

4,75 

4,58 

4,74 

4,53 

4,87 

4,34 

96 

89 

87 

75 

89 


f 2 

28,7 

29,5 

29,7 

29,4 

29,2 

28,8 

1,3 

1,9 

2,9 

3,0 

2,7 

1,0 

1,0 

3,3 

4,94 

4,90 

5,40 

4,83 

5,20 - 

4,87 

100 

94 

93 

86 

95 


\ 3 

25,5 

25,4 

24,5 

22,9 

22,0 

20,8 

1,6 

1,9 

3,1 

5,0 

4,3 

3,8 

0,4 

5,3 

5,05 

4,94 

5,38 

5,62 

5,39 

5,24 

100 

94 

96 

87 

88 



16,5 

16,6 

15,9 

15,6 

16,1 

16,7 

1,6 

1,4 

4,4 

7,0 

5,2 

3,7 

0,9 

7,2 

4,76 

4,26 

4,80 

4,96 

5,50 

’ 4,57 

94 

85 

78 

68 

84 

' 

1) 5 

17,1 

18,3 

18,9 

19,7 

20,6 

21,9 

0,7 

- 0,4 

1,1 

2,6 

2,8 

2,8 

- 0,4 

3,7 

4,36 

4,06 

4,90 

5,18 

5,08 

5,18 

92 

92 

100 

96 

91 



26,1 

27,3 

27,1 

27,0 

28,2 

30,1 

2,1 

2,7 

4,9 

6,0 

4,7 

2,5 

1,2 

6,3 

5,23 

5,12 

5,50 

5,08 

4,91 

4,46 

100 

95 

87 

74 

79 


1 7 

32,8 

33,7 

34,4 

34,5 

35,7 

36,3 

1,9 

1,9 

2,5 

2,6 

2,0 

1,5 

0,8 

3,2 

3,59 

4,21 

4,19 

5,18 

4,84 

4,76 

69 

82 

79 

96 

93 


/ 8 

36,9 

38,4 

39,0 

38,0 

38,3 

38,8 

0,6 

0,1 

1,3 

2,5 

1,4 

— 0,1 

— 0,1 

2,7 

4,39 

3,85 

4,01 

4,29 

4,26 

4,18 

94 

83 

81 

81 

85 


9 

37,6 

38,4 

39,3 

39,6 

41,2 

42,8 

— 2,6 

— 2,7 . 

— 0,7 

1,3 

— 0,4 

— 0,3 

- 3,2 

1,4 

3,42 

3,56 

3,68 

3,90 

4,03 

4,06 

91 

96 

86 

80 

92 


l 10 

43,1 

43,0 

42,4 

41,0 

40,7 

40,9 

— 1,0 

- 0,4 

1,4 

1,6 

0,0 

- 1,9 

- 2,4 

2,1 

3,54 

3,38 

3,06 

3,15 

3,85 

3,96 

84 

75 

61 

62 

85 

IO 

/ 11 

39,3 

39,6 

39,0 

37,1 

36,7 

36,4 

- 2,3 

— 2,5 


0,2 

— 1,0 

— 1,4 

- 3,4 

0,3 

3,90 

3,45 


3,74 

3,54 

3,58 

100 

91 


81 

84 


12 

35,0 

35,9 

36,5 

36,4 

36,5 

36,3 

— 4,3 

— 2,7 

1,3 

4,0 

4,0 

' 3,7 

- 4,4 

4,5 

2,66 

3,21 

3,91 

2,40 

3,14 

3,57 

81 

87 

80 

40 

53 


A 13 

36,9 

37,9 

37,8 

37,4 

38,1 

39,4 

— 1,0 

— 0,5 

3,8 

7,9 

5,4.. 

3,7 

— 1,2 

8,0 

3,27 

3,33 

3,46 

3,30 

3,51 

4,10 

77 

77 

61 

41 

54 


sì 14 

41,9 

42,6 

42,7 

42,3 

42,9 

43,0 

j— 0,7 

- 0,9 

1,9 

4,4 

3,1 

1,8 

- 1,3 

4,5 

3,51 

3,76 

4,57 

4,50 

4,71 

4,52 

82 

80 

91 

74 

83 


o ) 15 

43,4 

44,0 

44,7 

44,6 

45,1 

45,6 

— 0,7 

— 1,0 

2,1 

4,2 

2,6 

1,5 

- 1,5 

4,3 

4,12 

3,54 

4,22 

4,23 

4,18 

4,63 

92 

84 

80 

70 

75 


S \ 16 

45,7 

46,4 

46,2 

45,2 

41,9 

44,8 

- 1,6 

— 1,8 

1,1 

2,7 

2,2 

1,0 

— 2,0 

2,7 

3,99 

3,79 

4,34 

4,53 

4,46 

4,68 

100 

96 

88 

86 

85 


1 J 17 

43,5 

43,5 

42,7 

11,6 

41,3 

41,3 

-0,6 ( 

0,4 

1,2 

1,9 

2,3 

2,5 

- 0,8 

2,6 

4,33 

4,41 

4,06 

4,58 

4,35 

4,74 

100 

96 

83 

89 

82 


*/ 18 

40,6 

41,1 

41,2 

40,7 

40,7 

41,0 

— 0,4 * 

- 1,1 

— 0,6 

0,2 

— 1,0 

- 2,0 

-t. 2,4 

2,5 

4,33 

4,23 

. 4,33 

4,60 

4,27 

3,96 

100 

100 

100 

100 

100 

IO 

19 

40,6 

41,3 

41,5 

41,t 

41,7 

42,2 

- 4,1* 

— 3,9 

- 0,8 

06 

0,8 

0,5 

— 4,6 

1(8 

3,37 

3,39 

4,27 

4,42 

4,12 

4,48 

100 

100 

100 

94 

85 


' 20 

42,9 

43,9 

44,0 

43,6 

44,0 

44,2 

— 0,2 

0,9 

1,8 

2,9 

2,5 

. 2,5 

— 0,5 

3,1 

4,49 

4,30 

4,66 

4,57 

5,05 

5,06 

100 

90 

92 

82 

95 


[ 2 ‘ 

44,4 

44,9 

44,9 

44,1 

45,3 

45,5 

1,1 

1,2 

3,4 

6,0 

• 4,3 

3,4 

0,5 

• 6,1 

4,34 

4,71 

4,81 

4,94 

5,09 

5,23 

88 

96 

84 

72 

83 


1 22 

46,8 

47,7 

47,6 

46,8 

47,1 

47,4 

2,0 

1,9 

2,5 

4,3. 

3,2 

2,3 

0,2 

4,8 

4,42 

‘4,58 

4,96 

5,41 

5,10 

5,11 

85 

89 

93 

90 

89 


\ 23 

46,1 

46,5 

46,4 

46,2 

46,6 

46,9 

1,1 

2,5 

4,3 

5,9 

5,5 

4,3 

0,9 

6,2 

4,34 

4,72 

5,05 

5,29 

5,69 

5,29 

88 

89 

83 

77 

86 


SÌ 24 

.47,5 

49,0 

49,8 

49,5 

49,6 

48,9 

1,6 

0,5 

2,0 

3,8 

4,2. 

4,3 

0,8 

4,3 

4,54 

4,68 

5,10 

5,81 

6,05 

6,00 

•89 

98 

98 

100 

iOO 


8 j 25 

46,1 

45,9 

46,1 

44,2 

43,8 

43,5 

3,7 

3,6 

6,4 

8,2 

6,7 

4,0 

3,5. 

8,6 

5,51 

5,51 

6,00 

5,80 

5,79 

4,99 

95 

95 

88 

72 

79 


* 26 

42,4 

42,5 

41,8 

40,5 

40,9 

41,7 

1,5 

. 2,0 

4,7 

8,0 

6,3 

6,0 

0,9 

8,1 

4,41 

4,52 

5,17 

6,22 

5,11 

3,90 

89 

87 

84 

81 

73 


§ 27 

40,7 

41,4 

41,9 

41,9 

41,9 

41,2 

0,4 

1,1 

4,2 

6,5 

5,5 

3,1 

0,4 

7,1 

4,08 

3,95 

2,93 

4,29 

4,43 

4,39 

'89 

81 

48 

61 

67 


* I 28 

47,0 

47,3 

46,6 

45,9 

46,3 

45,9 

0,6 

1,1 

3,3 

4,7 

3,2 

1,2 

- 0,9 

4,8 

3,80 

3,95 

4,06 

3,99 

4,52 

4,63 

81 

81 

72 

65 

80 


I 29 

44,4 

43,1 

41,6 

40,9 

40,4 

40,5 

— 1,8 

— 1,7 

0,5 

2,2 

2,1 

_ 0,2 

- 2,7 

3,0 

3,63 

3,74 

4,16 

4,24 

4,35 

4,18 

92 

91 

91 

82 

82 


[ 30 

40,6 

40,3 

38,8 

37,9 

38,1 

39,1 

— 1,5 

— 1,9 

0,7 

4,0 

4,0 

3,2 

— 2,1 

4,3 

4,02 

3,96 

4,24 

4,29 

4,31 

4,59 

100 

100 

93 

71 

70 


V 31 

45,4 

46,2 

45,7 

45,0 

45,1 

45,0 

0,6 

0,9 

2,9 

4,0 

1,8 

0,0 

— 1,9 

4,1 

4,43 

4,12 

3,68 

4,50 

| 4,35 

4,41 

92 

85 

65 

74 

82 


i 1 “ Decadi 

.2 )2*Decad 

i< 

* 13* Decadi 

f «esc. 

e 29,C 

e 41,C 

e 44,i 

. 38,1 

1 29,e 

1 41,e 

r 45,( 

1 39, ( 

i 29,7 

! 41,6 

) 44,7 

) 38,£ 

' 29,3 

i 41,C 

r 43,9 

» 38,: 

i 29,6 

l 41,5 

1 44,1 

1 38,1 

1 30,4 

! 41,4 

1 44,1 

5 38,t 

0,7 

i - 1,6 

0,8 

ì 0,0 

. 0,8 

- 1,3 

1,0 

0,2 

2,4 

1,3 

3.2 

2.3 

3,6 

2.9 

5,2 

3.9 

2,5 

2,1 

4,2 

3,0 

1,6 

.1,4 

2,9 

2,0 

— 0,1 

-2,2 

0,0 

- 0,7 

3,9 

3.4 

5,6 

4.4 

4,40 

3,80 

4,32 

4,18 

4,29 

3,74 

4,40 

4,15 

4,54 

4,20 

4,56 

4,44 

4,67 

4,09 

4,98 

4,59 

4,79 

4,13 

4,98 

4,65 

4.56 

4,33 

4,79 

4.57 

92 

93 

89 

92 

88 

9C 

9C 

9C 

1 85 

) 8£ 

) 85 

) 81 

8C 

7« 

r 

71 

'1 88 
81 

• 











































































DICEMBRE 


ntcnsi IA relativa 

del 

Azimuto 

della direzione del vento 

IN GUADI SESSAGESIMALI 

Quantità di cielo 

coperto 

Stato atmosferico 

in mil: 

caduta 

lell’acqua 

L1METBI 

evaporata 
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■i 

C 

9 

6 

n 

12 

3 

6 

9 

0 

9 

12 

3 

c 

9 
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9 
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3 
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poni. 

poni. 

pom. 

anlim. 

antim. 

raerid. 

poni. 

poni. 

poni. 

ani. 

ani. 

mer. 

pom. 

pom. 

pom. 

antimerid. 

antimerid. 

merid. 

pomerid. 

pomerid. 

pomerid. 








1 

i 
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240 

40 

40 

8 

10 

io 

10 

10 

10 
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nb 
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10 

•10 

10 

10 

10 

10 

nf 

nf 

nf 



P 

m 

4,7 
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2 
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9 

10 

10 

9 

3 

10 

s, nb 
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220 

220 
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2 

2 

4 

1 

0 

0 
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nb 
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' 1 

i 

1 
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40 

40 
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340 

45 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

sr, m 

, no 

nf 
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P9 

pg 
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0,2 


0 

1 


1 
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245 
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8 

7 

0 

0' 

0 

0 
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nb 
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30 
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10 
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m 
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90 

30 
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1 
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no 
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10 
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2 

0 

0 

0 

nb 

nb 
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nr 
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1 
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0 

9 

6 
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br 
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no 

sr 
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1 

1 
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195 

60 

2 

0 
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0 

0 
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rs e , no 




no 
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1 

1 

1 

1 
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45 

55 

30 

45 
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2 

0 
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nr 
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3 
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0 
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30 

30 
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7 

1 
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3 

0 

0 

nf, br 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

i . 

s . 

«1 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

IO . 

411 

392 

400 

362 

316 

271 

2C7 

341 

357 

407 

390 

394 

383 

361 

313 

268 

268 

341 

360 

403 

387 

388 

378 

354 

307 

264 

267 

342 

366 

401 

384 

383 

372 

349 

305 

2C0 

272 

340 

367 

401 

384 

383 

370 

347 

303 

255 

271 

342 

372 

400 

381 

369 

345 

303 

257 

280 

350 

378 

400 

386 

381 

371 

343 

300 

255 

283 

357 

384 

403 

392 

385 

373 

344 

302 

258 

291 

366 

391 

405 

395 

387 

376 

344 

302 

261 

297 

372 

397 

409 

401 

389 

374 

343 

302 

258 

300 

375 

402 

412 

403 

389 

374 

339 

299 

258 

302 

377 

403 

411 

408 

392 

374 

336 

297 

261 

305 

375 

406 

410 

407 

392 

374 

333 

294 

261 

308 

372 

406 

408 

408 

389 

370 

328 

294 

259 

310 

375 

406 

404 

408 

387 

367 

324 

289 

257 

312 

369 

406 

404 

407 

385 

365 

320 . 

287 

260 

313 

367 

407 

401 

407 

385 

362 

*18 

284 

261 

315 

359 

407 

401 

407 

384 

362 

317 

284 

260 

316 

354 

406 

401 

411 

386 

363 

317 

284 

261 

320 

356 

406 

401 

411 

387 

364 

317 

283 

263 

324 

351 

4lO 

402 

411 

364 

317 

283 

266 

325 

350 

409 

403 

411 

389 

365 

317 

282 

269 

330 

350 

410 

401 

408 

392 

363 

317 

280 

269 

337 

350 

412 

395 

405 

392 

362 

315 

275 

269 

338 

350 

412 







395 

394 

392 

391 

394 

391 

391 

391 

391 

395 

385 

384 

378 

373 

373 

372 

375 

373 

373 

369 





356 


344 

340 

333. 

330 

324 

319 

316 

311 

307 

296 

289 

285 

280 

277 

278 

275 

273 

273 

271 

268 



265 

265 

264 

264 

264 

269 

272 

282 

297 

309 

321 

353 

360 

372 

378 

384 

380 

389 

394 

399 

405 

406 

408 

409 

1S 


407 

405 

403 

402 

403 

404 

407 

409 

413 

414 

416 

416 

417 

414 

411 

411 

409 

407 

407 

407 

406 

405 

401 

394 



388 

383 

372 

366 

364 

361 

363 

373 

380 

385 

386 

389 

393 

394 

395 

397 

394 

397 

399 

403 

405 

408 

406 

404 



400 

397 

397 

392 

390 

390 

390 

392 

398 

401 

403 

406 

• 407 

407 

406 

406 

404 

408 

412 

415 

416 

418 

416 

413 



409 

403 

400 

397 

395 

394 

395 

395 

402 

406 

404 

406 

409 

409 

409 

408 

406 

407 

411 

413 

414 

416 

416 

413 



409 

406 

401 

398 

396 

395 

394 

397 

400 

402 

402 

403 

402 

400 

398 

397 

398 

399 

403 

404 

406 

407 

407 

406 



403 

402 

398 

397 

395 

395 

395 

397 

400 

403 

403 

404 

405 

404 

406 

405 

406 

409 

411 

415 

416 

420 

420 

419 

20 . 


416 

414 

412 

409 

409 

406 

406 

411 

414 

416 

415 

415 

413 

411. 

408 

407 

406 

409 

409 

409 

409 

406 

404 

399 



394 

391 

385 

378 

376 

372 

369 

370 

372 

374 

375 

374 

372 

368 

360 

363 

361 

360 

361 

364 

364 

360 

360 

358 



352 

349 

344 

342 

337 

337 

334 

333 

335 

335 

334 

332 

329 

327 

321 

323 

321 

324 

327 

329 

331 

336 

339 

337 ! 



310 

337 

334 

331 

329 

329 

329 

335 

340 

343 

343 

346 

346 

345 

342 

342 

342 

340 

343 

344 

348 

349 

350 

351 



346 

346 

341 

337 

333 

329 

329 

331 

334 

334 

334 

336 

336- 

332 

329 

329 

329 

329 

329 

333 

339 

341 

341 

340 



310 

340 

840 

339 

340 

344 

348 

352 

356 

359 

362 

366 

368 

367 

364 

362 

358 

359 

359 

359 

359 

361 

364 

365 

SO 


362 

361 

358 

386 

353 

352 

354 

360 

364 

368 

368 

373 

377 

380 

383 

386 

386 

387 

392 

394 

394 

396 

396 

393 



391 

389 

385 

381 

381 

379 

381 

384 

388 

-390 

391 

395 

397 

397 

397 

399 

400 

403 

405 

409 

409 

409 

407 

403 

28 


398 

397 

393 

388 

386 

383 

380 

381 

384 

383 

381 

380 

380 

379 

378 

376 

373 

369 

378 

382 

384 

386 

388 

386 

29 


382 

380 

378 

374 

374 

374 

376 

380 

384 

386 

387 

390 

390 

389 

389 

389 

390 

393 

398 

399 

401 

398 

398 

395 

30 


390 

385 

380 

374 

373 

37? 

370 

371 

374 

376 

377 

377 

376 

374 

374 

= 

373 

374 

376 

377 

377 

377 

377 

377 

374 

11- 

Decade.. 

, 350 

348 

346 

343 

343 

345 

346 

350 

354 

355 

355 

35§. 

. 356 

355 

352 

351 

350 

349 

350 

351 

352 

353 

353 

351 

M'di' ’ 2 * 

Decade. . 

, 387 

384 

380 

377 

375 

375 

375 

378 

382 

385 

386 

389 

391 

390 

388 

388 

387 

387 

390 

391 

392 

393 

392 

389 j 

" ) 3* 

Decade. , 

. 369 

367 

364 

360 

358 

357 

357 

360 

363 

365 

365 

367 

367 

366 

364 

364 

363 

364 

367 

369 

371 

371 

372 

370 

1 

Mese .. 

. 369 

367 

363 

360 

359 

359 

359 

362 

366 

368 

369 

371 

371 

370 

368 

368 

367 

367 

369 

370 

371 

372 

372 

370 | 






























































































































BAROGRAFO - MAGGIO 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

40 

44 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

20 

21 

22 

23 

1 . 

371 

368 

363 

359 

355 

355 

355 

356 

359 

361 

365 

367 

371 

372 

370 

367 

368 

369 

372 

374 

377 

376 

377 

375 

2 . 

374 

371 

370 

367 

367 

368 

368 

371 

373. 

374 

375 

474 

374 

371 

370 

367 

365 

366 

368 

371 

374 

374 

374 

373 

s . 

367 

364 

360 

356 

359 

358 

361 

365 

368 

371 

376 

380 

380 

380 

386 

387 

387 

387 

390 

393 

395 

396 

397 

395 

U . 

393 

392 

389 

385 

382 

382 

382 

384 

387 

389 

390 

390 

389 

385 

386 

384 

383 

384 

386 

388 

390 

390 

390 

386 

5 . 

386 

383 

379 

377 

378 

377 

378 

378 

383 

384 

384 

385 

383 

381 

380 

378 

377 

377 

380 

384 

386 

387 

387 

387 

« . 

383 

382 

382 

377 

377 

374 

376 

378 

381 

385 

386 

387 

386 

383 

382 

384 

383 

387 

387 

389 

391 

391 

390 

390 

7 . 

384 

382 

384 

378 

377 

377 

377 

380 

384 

386 

388 

388 

388 

390 

387 

388 

389 

392 

399 

403 

405 

405 

405 

405 

8 . 

402 

399 

296 

395 

392 

392 

391 

394 

395 

398 

398 

398 

399 

396 

394 

394 

394 

395 

398 

400 

401 

401 

398 

396 

9 . 

392 

391 

389 

383 

381 

378 

378 

381 

383 

386 

385 

386 

386 

385 

386 

387 

387 

390 

395 

397 

398 

399 

398 

398 

IO . 

396 

394 

393 

392 

392 

392 

392 

396 

398 

401 

402 

402 

403 

403 

401 

401 

400 

401 

406 

407 

409 

408 

411 

410 

11 . 

406 

404 

401 

398 

398 

398 

404 

408 

410 

428 

442 

448 

449 

446 

445 

443 

442 

444 

446 

451 

453 

451 

451 

451 

12 . 

447 

441 

435 

431 

436 

421 

421 

419 

419 

420 

420 

419 

419 

415 

412 

411 

411 

414 

417 

423 

421 

420 

419 

415 

13 . 

414 

411 

407 

402 

402 

402 

402 

405 

407 

409 

412 

415 

416 

415 

414 

412 

410 

408 

410 

415 

415 

415 

413 

412 

ih . 

407 

405 

399 

397 

392 

390 

390 

391 

393 

396 

395 

397 

397 

397 

397 

397 

397 

401 

404 

408 

409 

408 

408 

406 

15 . 

400 

398 

396 

393 

392 

390 

390 

392 

394 

396 

397 

397 

396 

393 

393 

392 

392 

394 

398 

399 

401 

399 

397 

393 

16 . 

390 

386 

382 

377 

374 

374 

373 

372 

374 

377 

375 

377 

377 

374 

372 

372 

371 

367 

3C8 

368 

379 



368 

17 . 

365 

364 

361 

360 

358 

353 

349 

354 

359 

364 

367 

367 

365 

363 

363 

362 

361 

362 

364 

365 

367 

367 

364 

363 

18 . 

360 

359 

353 

350 

345 

341 

340 

346 

348 

349 

346 

346 

341 

340 

339 

337 

337 

338 

340 

343 

344 

346 

345 

340 

19 . 

337 

333 

329 

321 

317 

320 

320 

321 

324 

329 

334 

338 

339 

340 

341 

346 

349 

353 

359 

361 

366 

368 

368 

367 

20 . 

365 

365 

364 

363 

262 

362 

362 

366 

368 

375 

375 

378 

379 

379 

380 

381 

381 

385 

390 

393 

393 

394 

391 

392 

21 . 

386 

385 

382 

380 

378 

377 

377 

380 

383 

387 

389 

391 

392 

393 

392 

393 

393 

394 

394 

396 

397 

398 

399 

399 

22 . 

397 

396 

393 

391 

390 

390 

390 

392 

397 

399 

398 

401 

399 

397 

397 

399 

397 

401 

403 

405 

406 

407 

407 

406 

23 . 

405 

401 

399 

397 

395 

394 

397 

398 

402 

407 

408 

412 

414 

415 

416 

418 

422 

427 

130 

437 

443 

450 

453 

451 

24 . 

445 

441 

437 

431 

430 

430 

430 

433 

435 

435 

434 

436 

436 

439 

436 

436 

434 

435 

435 

435 

436 

431 

429 

424 

25 . 

420 

415 

408 

402 

399 

393 

393 

390 

390 

393 

392 

392 

384 

379 

376 

374 

372 

371 

371 

369 

369 

365 

359 

355 

26 . 

349 

348 

335 

331 

327 

321 

319 

317 

316 

317 

315 

314 

312 

310 

308 

308 

304 

303 

303 

303 

304 

303 

300 

297 


296 

290 

287 

285 

284 

287 

293 

300 

309 

320 

331 

337 

342 

343 

343 

344 

347 

348 

349 

352 

355 

354 

353 

352 

28 

352 

350 

315 

345 

343 

342 

339 

345 

346 

348 

350 

350 

348 

345 

345 

343 

344 

345 

346 

349 

348 

346 

345 

342 

29 . 

342 

338 

334 

331 

329 

331 

334 

336 

334 

331 

331 

331 

326 

320 

314 

306 

302 

301 

302 

300 

296 

294 

292 

393 

80 . 

292 

293 

293 

295 

295 

296 

299 

304 

310 

312 

313 

313 

311 

312 

317 

317 

321 

326 

327 

333 

336 

339 

340 

342 

31 . 

344 

343 

344 

341 

343 

346 

349 

355 

359 

363 

365 

367 

368 

370 

371 

371 

371 

378 

386 

390 

392 

392 

392 

390 

1 l a Decade.. 

385 

383 

380 

377 

376 

375 

376 

378 

381 

383 

385 

389 

386 

385 

381 

384 

383 

385 

389 

391 

393 

393 

393 

391 

Medie. ) 2 a Decade. . 

389 

387 

383 

379 

377 

375 

375 

378 

380 

385 

387 

389 

389 

387 

387 

387 

387 

389 

392 

395 

396 

396 

395 

393 

J 3 a Decade.. 

366 

364 

360 

357 

356 

355 

356 

359 

361 

365 

366 

368 

366 

366 

365 

364 

364 

366 

368 

370 

370 

371 

370 

368 

1 Mese ... 

379 

377 

373 

370 

369 

368 

368 

371 

374 

377 

379 

380 

380 

378 

378 

• 

377 

377 

379 

382 

384 

385 

386 

385 

383 











































































BAROGRAFO 


GIUGNO 1875 





370 370 

359 360 


365 365 
426 424 


i l a Decade.. 
) 2" Decade .. 
j 3“ Decade. . 
I Mese . . 


357 363 

369 369 































































































































BAROGRAFO 


LUGLIO 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 


366 

366 

366 

365 

360 

356 

357 

356 

359 

363 

361 

363 

358 

356 

356 

356 

355 

354 

354 

355 

354 

353 

353 

351 

2 


347 

344 

338 

333 

332 

340 

338 

341 

344 

347 

348 

346 

347 

345 

345 

344 

347 

348 

350 

352 

353 

353 

353 

352 

3 


349 

347 

341 

353 

335 

354 

353 

355 

360 

363 

366 

368 

369 

369 

368 

368 

367 

367 

369 

375 

378 

378 

378 

379 

a 


379 

377 

372 

378 

385 

387 

388 

390 

396 

402 

407 

412 

412 

411 

413 

415 

411 

414 

416 

414 

416 

417 

418 

418 

5 


418 

413 

414 

410 

410 

411 

412 

412 

412 

417 

419 

420 

419 

416 

413 

414 

413 

413 

409 

411 

415 

416 

417 

416 

6 


415 

413 

409 

408 

408 

406 

405 

407 

408 

409 

413 

409 

412 

413 

410 

410 

408 

411 

413 

416 

416 

415 

416 

417 

7 


413 

409 

408 

406 

401 

398 

394 

393 

391 

394 

397 

398 

397 

394 

388 

388 

385 

381 

382 

384 

383 

379 

373 

369 

8 


362 

353 

347 

341 

330 

333 

332 

335 

336 

339 

338 

338 

335 

330 

325 

317 

315 

307 

298 

303 

308 

309 

310 

306 

9 


303 

305 

302 

302 

302 

304 

305 

307 

310 

310 

311 

311 

308 

308 

303 

302 

302 

301 

302 

307 

307 

307 

308 

310 

to 


310 

313 

309 

310 

311 

315 

322 

327 

334 

341 

347 

349 

353 

353 

255' 

354 

357 

362 

366 

372 

377 

379 

381 

383 

11 


379 

373 

372 

372 

366 

366 

364 

367 

370 

375. 

375 

371 

368 

365 

363 

363 

364 

363 

363 

364 

363 

361 

361 

361 

12 


359 

356 

355 

353 

353 

350 

354 

357 

362 

369 

372 

378 

381 

380 

381 

386 

393 

399 

402 

406 

407 

406 

404 

401 

13 


396 

394 

391 

388 

385 

381 

384 

386 

389 

390 

394 

395 

394 

396 

396 

395 

397 

398 

405 

406 

406 

406 

403 

400 

Vi 


397 

394 

391 

385 

384 

383 

383 

384 

385 

387 

385 

384 

380 

376 

372 

371 

371 

370 

372 

369 

365 

364 

359 

356 

15 


356 

358 

353 

352 

346 

348 

346 

346 

348 

348 

347 

344 

342 

337 

332 

330 

327 

326 

324 

323 

323 

319 

318 

317 

16 


317 

315 

315 

311 

312 

311 

308 

313 

314 

313 

312 

312 

311 

308 

303 

302 

299 

302 

301 

304 

304 

303 

303 

302 



301 

297 

397 

297 

299 

302 

305 

303 

306 

307 

309 

307 

304 

303 

302 

299 

299 

300 





312 

311 

18 


309 

308 

306 

305 

307 

306 

308 

310 

313 

318 

319 

322 

324 

323 

323 

324 

328 

332 

334 

334 

334 

335 

336 

339 

19 


335 

337 

337 

335 

335 

336 

336 

340 

342 

346 

348 

349 

348 

347 

348 

348 

352 

351 

353 

356 

353 

353 

353 

353 

20 


350 

349 

348 

346 

344 

342 

341 

341 

344 

345 

347 

348 

349 

350 

348 

347 

347 

348 

348 

351 

351 

350 

348 

345 

21 


344 

339 

335 

330 

325 

326 

328 

332 

336 

333 

330 

330 

330 

339 

335 

338 

335 

333 

333 

337 

335 

333 

332 

330 

22 


325 

322 

326 

322 

319 

319 

318 

322 

327 

330 

330 

330 

328 

327 

323 

321 

317 

316 

314 

317 

315 

312 

309 

303 



295 

295 

294 

292 

292 

291 

294 

296 

303 

307 

313 

309 

315 

316 

318 

320 

322 

325 

330 

332 

335 

337 

341 

340 

24 


341 

341 

341 

343 

341 

342 

344 

346 

351 

356 

360 

363 

360 

362 

363 

365 

363 

365 

368 

369 

370 

369 

370 

370 

25 


372 

372 

372 

365 

365 

370 

372 

373 

381 

385 

388 

387 

386 

388 

387 

387 

387 

390 

393 

394 

400 

403 

404 

406 

26 


404 

403 

405 

402 

402 

404 

402 

404 

407 

410 

415 

419 

420 

419 

422 

425 

426 

428 

429 

432 

433 

433 

434 

432 

27 


428 

427 

424 

422 

422 

419 

419 

418 

422 

423 

425 

428 

427 

428 

428 

428 

428 

428 

432 

432 

434 

433 

434 

433 

28 


430 

424 

418 

412 

409 

406 

404 

406 

409 

413 

413 

416 

418 

415 

408 

401 

402 

407 

411 

413 

412 

413 

413 

412 

29 


407 

404 

401 

398 

397 

394 

394 

397 

403 

409 

4M 

413 

413 

409 

408 

406 

406 

406 

409 

410 

411 

410 

411 

408 

30 


402 

398 

394 

391 

387 

385 

384 

383 

385 

386 

385 

385 

384 

383 

381 

376 

376 

377 

378 

380 

382 

381 

378 

376 

31 


371 

365 

361 

360 

360 

360 

360 

360 

363 

366 

368 

368 

366 

363 

363 

358 

358 

358 

360 

363 

364 

363 

361 

360 

1 v 

Decade. . 

366 

364 

361 

361 

359 

360 

361 

362 

365 

368 

371 

371 

371 

369 

368 

367 

366 

366 

366 

369 

371 
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.345 

347 

352 

355 

358 

362 

363 

2 . 

362 

363 

364 

362 

365 

368 

372 

375 

379 

383 

388 

387 

390 

394 

396 

396 

396 

397 

397 

399 

401 

403 

402 

402 

3 . 

400 

390 

389 

389 

389 

387 

390 

390 

390 

391 

390 

387 

387 

386 

383 

380 

381 

381 

378 

378 

381 

380 

380 

380 

4 . 

377 

376 

373 

374 

374 

377 

380 

383 

383 

386 

386 

385 

385 

384 

383 

381 

381 

381 

:ì82 

385 

387 

390 

390 

391 

5 . 

387 

383 

380 

380 

380 

381 

386 

385 

386 

387 

386 

382 

380 

375 

372 

369 

366 

365 

362 

359 

364 

360 

357 

355 

6 . 

346 

327 

332 

326 

323 

320 

321 

318 

316 

315 

312 

307 

302 

298 

293 

291 

294 

295 

296 

300 

300 

302 

301 

299 

7 . 

295 

293 

290 

287 

291 

291 

294 

294 

296 

297 

294 

294 

293 

290 

288 

288 

286 

281 

280 

275 

274 

271 

268 

267 

8 .. . 

259 

256 

246 

248 

249 

256 

262 

264 

264 

271 

279 

283 

288 

296 

302 

303 

308 

312 

313 

314 

319 

321 

324 

332 

9 . 

328 

327 

325 

324 

323 

325 

332 

332 

332 

334 

334 

334 

334 

332 

332 

330 

326 

324 

324 

324 

332 

332 

328 

332 

IO . 

324 

324 

324 

323 

323 

327 

324 

325 

325 

324 

318 

314 

316 

308 

305 

301 

291 

284 

276 

277 

273 

275 

273 

271 

11 . 

262 

257 

249 

245 

241 

248 

256 

263 

273 

285 

292 

297 

303 

303 

307 

309 

312 

311 

310 

312 

318 

324 

328 

332 

12 . 

332 

332 

332 

327 

343 

352 

361 

366 

371 

375 

379 

380 

384 

386 

387 

390 

395 

396 

397 

401 

408 

409 

-ili 

414 

1S . 

408 

407 

407 

409 

411 

411 

415 

417 

418 

420 

421 

421 

421 

420 

418 

417 

418 

419 

418 

419 

422 

419 

418 

418 

14 . 

411 

405 

.402 

401 

398 

398 

397 

399 

396 

390 

390 

385 

383 

379 

375 

373 

371 

367 

368 

371 

376 

379 

380 

378 

15 . 

372 

371 

372 

*374 

380 

386 

390 

393 

396 

400 

404 

407 

411 

417 

421 

422 

424 

430 

436 

442 

449 

453 

455 

456 

16 . 

452 

451 

448 

446 

443 

445 

448 

449 

450 

450 

449 

449 

448 

448 

443 

441 

440 

439 

436 

437 

437 

438 

434 

432 

17 . 

436 

427 

422 

418 

420 

423 

427 

427 

427 

427 

426 

426 

428 

428 

425 

423 

423 

418 

419 

418 

421 

423 

423 

418 

18 . 

408 

407 

404 

398 

395 

391 

389 

382 

381 

378 

373 

370 

367 

364 

366 

367 

366 

364 

364 

364 

364 

361 

358 

355 


346 

340 

332 

326 

321 

314 

309 

306 

302 

297 

291 

284 

278 

272 

271 

265 

260 

253 

249 

247 

246 

248 

250 

246 

20 . 

238 

232 

230 

237 

237 

234 

331 

234 

231 

233 

234 

237 

240 

232 

234 

235 

237 

240 

237 

241 

245 

246 

244 

246 

21 . 

242 

240 

234 

232 

236 

243 

249 

252 

253 

252 

256 

262 

269 

273 

275 

271 

274 

283 

286 

290 

293 

298 

299 

302 

22 . 

302 

305 

306 

309 

313 

315 

319 

324 

328 

332 

334 

337 

340 

342 

345 

347 

349 

351 

354 

358 

361 

361 

365 

363 

23 . 

360 

356 

353 

350 

350 

351 

355 

354 

354 

356 

356 

358 

357 

354 

355 

355 

354 

354 

355 

357 

359 

360 

360 

361 

24 . 

352 

351 

349 

347 

347 

347 

347 

348 

349 

350 

350 

349 

348 

347 

347 

344 

342 

341 

339 

338 

337 

335 

333 

329 


318 

312 

306 

302 

299 

297 

299 

295 

293 

290 

286 

286 

284 

279 

278 

276 

274 

271 

270 

267 

267 

268 

271 

271 

26 .... 

268 

268 

268 

269 

273 

274 

278 

280 

287 

293 

296 

298 

300 

302 

303 

306 

306 

309 

311 

314 

319 

321 

324 

324 

27 . 

320 

318 

318 

320 

322 

324 

324 

325 

325 

326 

326 

326 

327 

323 

320 

318 

315 

311 

309 

306 

302 

301 

305 

296 

28 ... 

296 

294 

291 

289 

289 

290 

290 

289 

288 

285 

284 

285 

283 

281 

283 

282 

283 

282 

282 

283 

283 

283 

286 

287 


283 

280 

280 

281 

284 

285 

288 

290 

292 

292 

294 

295 

295 

295 

292 

290 

289 

287 

289 

289 

294 

295 

294 

293 

30 . . 

288 

283 

280 

279 

278 

277 

276 

276 

276 

276 

277 

276 

273 

273 

271 

270 

265 

262 

261 

261 

261 

259 

261 

264 

_ 


























! 

l a Decade.. 

342 

339 

336 

335 

335 

337 

340 

340 

341 

343 

343 

341 

342 

341 

340 

338 

337 

336 

335 

336 

338 

339 

338 

339 

Medie. .. 

| 2 a Decade. . 

366 

363 

360 

358 

359 

360 

362 

364 

364 

365 

366 

366 

366 

365 

365 

364 

365 

364 

363 

365 

369 

370 

370 

369 


| 3 a Decade.. 

303 

301 

298 

298 

299 

300 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

307 

307 

306 

305 

305 

306 

306 

308 

308 

310 

309 

J 

Mese . . . 

337 

337 

331 

330 

331 

332 

335 

336 

337 

338 

338 

338 

338 

337 

337 

336 

336 

335 

335 

336 

338 

339 

339 

339 










































































barografo — DICEMBRE 1875 





























































































































TERMOGRAFO — GENNAIO 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h 

Diff. 

i 

2 

3 

Diff. 

4 

3 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1$ 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 

i . 

389 

-4- 5 

392 

404 

411 

— 2 

412 

407 

403 


1 

402 

393 

387 

— 1 

382 

379 

374 

374 

371 

372 

374 

377 

305 

-t- 2 

368 

367 

372 

-+- 5 

381 

390 

2 . .. 

406 

-4- 2 

413 

421 

417 

•4- 2 

417 

417 

407 

-t- 

2 

401 

395 

389 

0 

392 

387 

380 

376 

371 

373 

367 

362 

343 

0 

334 

333 

338 

— 3 

338 

346 

3 . 

361 

-4- 3 

378 

386 

401 

— 4 

406 

397 

388 


0 

387 

380 

380 

-t- 1 

383 

373 

370 

369 

370 

360 

363 

362 

362 

— 1 

364 

367 

373 

-t- 2 

382 

388 

U . 

391 

-4- 1 

400 

404 

406 

0 

403 

402 

404 


0 

404 

403 

402 

0 

399 

398 

396 

396 

395 

395 

394 

390 

392 

1 

391 

391 

393 

+ j 

396 

413 

5 . 

421 

— 4 

424 

422 

417 

— 1 

415 

414 

416 

— 

1 

409 

406 

404 

-4- 1 

404 

405 

408 

408 

408 

408 

407 

408 

409 

-4- 4 

409 

409 

408 

-t- 4 

414 

415 

6 . 

417 

-4- 2 

418 

418 

417 

0 

415 

411 

410 


2 

409 

406 

407 

— 2 

404 

400 

399 

395 

394 

391 

388 

388 

385 

— 3 

383 

382 

380 

•+- 3 

387 

388 

7 . 

392 

— 1 

399 

397 

394 

— 3 

386 

382 

379 

— 

1 

376 

375 

375 

0 

374 

376 

379 

384 

390 

390 

392 

392 

394 

-+- 3 

397 

400 

403 

0 

403 

406 

8 . 

412 

— 2 

412 

414 

414 

0 

415 

413 

414 


1 

415 

414 

414 

0 

413 

412 

412 

412 

412 

413 

413 

414 

413 

0 

414 

414 

417 

_ i 

418 

418 

9 . 

418 

-4- 2 

419 

419 

422 

4- 2 

419 

418 

415 


0 

413 

410 

408 

— 1 

407 

403 

403 

399 

397 

395 

394 

391 

390 

_ i 

389 

390 

385 

— 1 

385 

384 

IO . 

388 

0 

391 

395 

397 

0 

397 

397 

396 


0 

395 

395 

395 

0 

395 

396 

396 

396 

396 

395 

397 










11 . 

12 . .. 

13 . 

400 

+ 1 

401 

402 

401 

+ 3 

400 

396 

393 


1 

390 

387 

385 

0 

383 

380 

378 

378 

376 

371 

370 

374 

376 

— 2 

370 

372 

376 


379 

384 

IU . 

389 

0 

396 

393 

390 

0 

388 

391 

391 

-+■ 

1 

393 

392 

392 

■+• 1 

393 

393 

394 

394 

390 

384 

379 

382 

385 

0 

388 

391 

397 

-+- 2 

404 

407 

16 .*. .. 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

413 

-4- 1 

416 

418 

420 

0 

415 

410 

411 


1 

407 

399 

398 


398 

398 

396 

396 

404 

404 

400 










21 . 

22 . 

23 .. 

447 

-4- 1 

453 

460 

463 

— 3 

466 

461 

448 


6 

441 

433 

425 

0 

419 

412 

409 

411 

411 

407 

404 

403 

406 


407 

405 

413 

-e- 4 

422 

426 

24 . 

429 

0 

431 

435 

434 

0 

433 

432 

429 


0 

431 

431 

428 

— 2 

428 

425 

418 

413 

411 

411 

407 

401 

391 

— 1 

396 

391 

395 

-+- 3 

396 

404 

25 . 

426 

-4- 7 

434 

441 

439 

4- 1 

438 

436 

434 


2 

432 

424 

430 

— 2 

426 

428 

442 

491 

462 

421 

423 

442 

446 


482 

428 

449 

- 7 

475 

495 

26 . 

521 

—21 

490 

553 

555 

— 7 

543 

521 

510 

— 

3> 

497 

491 

475 

— 2 

481 

463 

450 

453 

450 

451 

437 

441 

430 

— 1 

423 

422 

427 

-H 9 

438 

447 

27 . 

463 

-t- 2 

479 

490 

502 

4- 1 

494 

479 

464 

— 

4 

452 

451 

443 

-4- 1 

440 

438 

434 

431 

428 

416 

412 

408 

406 

— 1 

406 

412 

414 


418 

428 

28 . 

440 

-4- 2 

447 

455 

465 

— .4 

465 

452 

448 

- 

1 

443 

435 

433 

0 

430 

422 

415 

410 

407 

406 

399 

397 

395 

- 3 

396 

397 

398 

-t- 2 

406 

421 

29. 

438 

-4- 1 

448 

462 

464 

0 

466 

463 

453 

— 

2 

450 

443 

437 

— 1 

421 

423 

420 

420 

408 

408 

398 

400 

395 

0 

400 

401 

403 

1 -t- 2 

407 

416 

30 .... 

424 

-4- 6 

435 

440 

453 

— 1 

454 

448 

444 


2 

440 

430 

424 

0 

412 

412 

413 

418 

418 

402 

398 

398 

402 

— 1 

400 

390 

39C 

» -t- 5 

401 

405 

51 . 

440 

-4- 2 

446 

456 

457 

0 

459 

452 

445 


4 

441 

440 

433 

+ 1 

428 

429 

433 

437 

428 

412 

412 

403 

401 

— 6 

398 

398 

396 

; — 2 

403 

i 417 I 

1 1* Decade. . 
































Medie) J* ^ ' • 
































j 3 a Decade.. 















9 

















/ Mese ... 



























































































































































TERMOGRAFO — FEBBRAIO 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h 

Diff. 

1 1 2 

5] 

Diff. 

4 

5 | 

6 

Diff. 

7 

8 


Diff. 

10 

41 1 

12 | 

13 

14 

15 

16 

17 

18 | 

Diff. 

49 

20 

21 | 

Diff. | 

22 

23 

t . 

i . 

s . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

IO . 

429 

434 

432 

447 

431 

418 

411 

415 

377 

-7- 4 

-t- 2 

- 3 

-*- 8 

-*- 6 

— 3 

-t- 4 

2 

-t- 2 

4361 

449 

134 

456 

443 

130 

422 

422 

378 

442 

456 

450 

467 

449 

441 

429 

428 

380 

444 

iC.-i 

ii;o 
17 i' 
452 

441 

425 

432 

380 

-t- 2 

-t- 2 

-t- 4 

-*- 5 

-*- 2 

-t- 3 

-i- 2 

-*-32 

-*- 5 

445 

460 

471 

478 

457 

445 

427 

435 

384 

443 

Ì63 

466] 

4781 

447 

443 

423 

430 

384 

4 39 

448 

464 

468 

437 

426 

417 

422 

384 

— 9 

— 5 

— 6 

- 3 

— 2 

434 

442 

455 

459 

430 

420 

409 

416 

382 

427 

437 

450 

454 

420 

413 

400 

404 

380 

422 

429 

443 

447 

415 

408 

392 

394 

374 

— 5 

- 6 

0 

— 9 

0 

— 5 

— 4 

0 

418 

425 

434 

443 

409 

406 

389 

390 

372 

410 

422 

432 

436 

404 

400 

387 

388 

368 

102 

416 

132 

425 

396 

392 

3S9 

373 

392 

411 

422 

416 

393 

390 

385 

372 

366 

395 

408 

422 

412 

389 

388 

377 

366 

364 

391 

402 

420 

403 

381 

381 

358 

353 

388 

403 

421 

398 

385 

379 

383 

358 

350 

384 

401 

417 

398 

381 

378 

386 

362 

346 

379 

389 

416 

382 

368 

384 

362 

346 

0 

— 1 

- 5 

6 

0 

— 1 

— 2 

-*- 3 

- 6 

381 

389 

412 

388 

377 

370 

381 

368 

343 

381 

396 

414 

388 

372 

364 

379 

369 

346 

:<85 

397 

424 

392 

379 

36:)j 

3s:ij 

373 

358 

-+- 7 

- 3 

-+- 3 

— 5 

-+- 4 

-*- 6 

-+- 4 

392 

407 

436 

399 

391 

378 

399 

375 

368 

402 

411 

451 

417 

405 

393 

404 

374 

383 


301 





-*- 4 

411 

407| 

399 

+ 1 

395 

391 

386 

— 2 

381 

376 

369 

364 

359 

357 

354 

353 

349 

— 7 

347 

349 

350 

0 

362 

371 

11 . 





403 

0 

403 

406 

395 

_ 1 

393 

390 

387 

— 2 

383 

379 

379 

379 

376 

376 

373 

366 

363 

— 1 

366 

367 

371 

-*- 5 

384 

406 


408 

-t- 2 

417 

425 

433 

— 2 

435 

433 

424 

— 2 

416 

411 

407 

0 

403 

399 

391 

383 

378 

378 

371 

372 

371 

— 3 

368 

368 

373 

-*- 1 

389 

397 


428 

-v 3 

433 

440 

450 

-*- 5 

458 

455 

447 

— 6 

438 

434 

424 

— 1 

419 

407 

399 

397 

393 

384 

387 

390 

389 

— 1 

390 

388 

393 

-*• 1 

402 

418 


431 

-*- 7 

440 

454 

ics 

-t- 1 

474 

474 

460 

—11 

450 

440 

4313 

- 3 

424 

414 

406 

403 

399 

397 

395 

390 

385 

— 2 

382 

386 

302 

-*-10 

404 

418 


441 

-*-10 

457 

459 

476] 

-*- 5 

481 

484 

476 

— 9 

461 

449 

437 

— 1 

466 

423 

416 

411 

403 

398 

385 

378 

382 

— 1 

381 

383 

39Ì 

+ 1 

393 

410 


437 

— 1 

441 

439 

io4; 

— 2 

402 

401 

401 

-t- 5 

405 

410 

425 

-+- 1 

407 

406 

404 

406 

401 

407 

401 

403 

411 

— 4 

397 

397 

397 

-*- 5 

397 

397 


401 


401 

402 

402 

i 

402 

402 

402 

0 

400 

400 

397 

0 

395 

394 

394 

393 

393 

393 

392 

391 

392 

*— 1 

392 

390 

391 

~ 1 

392 

400 

19 

403 

-*- 2 

40(i 

408 

406 

- 3 

402 

402 

401 

— 3 

400 

398 

398 

— 1 

398 

399 

400 

400 

402 

402 

402 

403 

403 

-+- 2 

403 

404 

405 

-*- 5 

407 

410 

90 . 

413 

_ 1 

411 

410 

410 

0 

410 

409j 

409 

-*- 5 

411 

407 

407 

0 

406 

406 

405 

405 

405 

406 

406 

405 

405 

-4- 1 

405] 405 

4071 

0 

408 

411 

91 . 

412 

-4- 3 

412 

418 

416 

-*- 2 

416 

418 

412 

+ 1 

409 

408 

4(77 

-*-1 ' 

408 

406 

405 

400 

397 

400 

401 

401 

399 

— 2 

398 

401 

407 

- 6 

410 

411 

99 . 

413 

-4- 3 

413 

416 

419 

-*- 2 

419 

417 

415 

0 

413 

410 

402 

-*- 2 

401 

403 


394 

394 

391 

386 

385 

386 

— 4 

386 

387 

387 

— 6 

387 

390 

93 . 

384 

-4- 2 

388 

391 

393 

0 

393 

394 

391 

— 2 

388 

386 

381 

— 1 

379 

377 

378 

375 

372 

370 

369 

369 

370 

0 

367 

367 

368 

-*- 2 

370 

377 

94 . 

389 

-4- 3 

394 

396 

395 

0 

393 

391 

388 

- 6 

383 

382 

380 

0 

382 

379 

378 

379 

382 

385 

377 

382 

386 

- 2 

380 

.382 

392 

-*- 4 

406 

403 

95 . 

412 

-i- 5 

418 

413 

421 

-*- 4 

427 

427 

419 

— 4 

412 


389 

— 5 

382 

380 

380 

375 

370 

352 

339 

331 







340 


90 . 

355 


358 

362 

363 

-t- 3 

368 

373 

372 

■+* 2 

372 

372 

37Ì 

0 

372 

369 

37C 

371 

374 

374 

378 

377 

376 

0 

374 

376 

378 


380 

384 

>7 . 

397 

-*- 2 

399 

394 

396 

0 

397 

396 

393 

— 1 

394 

394 

392 

0 

392 

392 

! 395 

393 

393 

394 

394 

394 

392 


394 

395 

400 

-*■ 2 

402 


98 . 

99 . 

30 . 

416 

-4- 7 

426 

430 

432 

-+- 2 

430 

422 

416 

- 4 

413 

409 

404 

— 2 

400 

398 

1 397 

! 398 

398 

401 

400 

400 

398 

-*- 1 

398 

400 

400 

) -t- 1 

401 


1 i* Decade . . 

421 

1 » 

430 

431 

i 441 

1 » 

44; 

> 445 

! 431 

i • 

42’ 

7 421 

1 4M 


41( 

) 40! 

> 39! 

) 394 

i 391 

381 

5 38E 

38» 

1 38( 

) ». 

371 

) 371 

) 38! 

5 » 

39 

4 404' 

) 2* Decade .. 

41' 

1 » 

42( 

42- 

1 421 


421 

5 421 

1 421 

1 » 

41' 

7 41! 

3 411 


401 

1 40< 

) 39l 

5 394 

i 391 

1 39< 

) 38! 

38- 

4 38! 


38! 

3 38- 

4 38: 

8 *> 

39 


3* Decade .. 

39! 

i » 

391 

) 40 

1 40! 

2 » 

40: 

1 401 

1 391 

>1 » 

39i 

6 39! 

3 ,391 

1 » 

39< 

) 38! 

9 388 387 

1 38- 

ì 381 

3 38< 

38' 

7 38l 

8 »» 

38! 

3 38' 

7 39 

0 » 

39 


/ Mese .. . 

h 

1 » 

4r 

i 42: 

3 42! 

5 » 

42' 

7 42! 


} » 

r 

4 41 

1 40’ 

7 » 

40- 

1 39! 

9j 395j 39! 

2 39( 

) 38' 

7 381 

38! 

5 38! 

3 » 

» 

2 38: 

3 38 

7 » 

394 






















































































































TERMOGRAFO — MARZO 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h 

Biffi 

ì 

2 

3 

Diff. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

10 

il 

12 

13 

14 

1 15 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

I 21 

Diff. 

22 

23 

i 


410 

-t- 4 

412 

416 

414 

- 

2 

416 

412 

408 

— 4 

402 

405 

405 

— 1 

404 


396 

396 

390: 396 

388 

387 

390 


390 

393 

t 394 

-t- 4 

401 

402 

2 


413 

— 5 

412 

413 

415 


5 

422 

424 

420 

— 3 

416 

416 

421 

-e- 2 

426 

429 

414 

411 

409 

• 409 

409 

410 

411 

— 1 

411 

414 

i 418 

-t- 3 

425 

i 430 

S 


430 

-4- 3 

432 

436 

437 


0 

434 

434 

431 

0 

426 

419 

418 

'-t- 1 

419 

418 

416 

415 

412 

410 

404 

400 

396 

- 3 

392 

392 

! 398 

1 

407 

1 421 

a 


426 

-l- 2 

431 

435 

440 

-t- 

5 

444 

444 

436 

— 4 

428 

422 

418 

— 1 

413 

407 

405 

396 

395 

389 

383 

373 

370 

— 8 

378 

383 

1 394 

2 

7?9" 

' 407 

5 


410 

— 1 

400 

402 

405 

— 

1 

402 

400 

400 

0 

399 

401 

402 

•+• 1 

404 

404 

403 

403 

404 

404 

404 

404 

403 

0 

404 

407 

r 410 

-t- 3 

420 

1 428 

6 


432 

-+- 1 

436 

438 

442 

— 

1 

439 

436 

429 

— 4 

424 

422 

418 

— 3 

412 

406 

400 

400 

397 

393 

392 

392 

393 

0 

393 

391 

396 

.5 

411 

430 

i 


431 

-t- 7 

435 

440 

450 

-t- 

4 

455 

457 

447 

- 4 

435 

431 

423 

— 4 

415 

407 

409 

397 

397 

389 

390 

383 

383 

- 4 

377 

388 

i 396 

-+- 4 

408 

i 419 

8 


427 

0 

.436 

445 

450 


0 

454 

454 

446 

— 3 

441 

437 

428 

0 

423 

419 

415 

415 

415 

413 

409 

412 

409 

3 

411 

412 

425 

-+- 4 

441 

454 

» 


461 


474 

468 

469 

— 

3 

470 

467 

455 

— 5 

451 

443 

438 

— 1 

434 

432 

431 

424 

425 

422 

423 

423 

419 

— 1 

419 

421 

è 32 

8 

446 

459 

IO 


469 

-t- 2 

467 

467 

463 


1 

458 

448 

445 

— 2 

439 

431 

428 

— 1 

423 

418 

413 

409 

408 

409 

409 

411 

414 

0 

417 

423 

430 

-4- 4 

435 

440 

11 


449 

— 1 

447 

452 

459 


2 

460 

462 

450 

— 1 

443 

440 

438 

0 

434 

432 

429 

427 

434 

433 

433 

436 

434 

_ , 

433 

436 

438| 

0 

439 

440 

1J 


442 

-4- 2 

446 

450 

450 

-+- 

3 

450 

448 

446 

-+- 1 

444 

441 

437 

-t- 1 

430 

426 

423 

412 

404 

406 

406 

404 

397 

— 4 

400 

401 

415 

— 6 

428 

439 

13 


456 

— 2 

458 

465 

463 


0 

462 

454 

453 

— 3 

447 

441 

438 

-4- 1 

441 

437 

437 

442 

439 

441 

443 

443 

436 

- 2 

436 

439 


-4- 3 

439 

441 

14 


447 

•4* 1 

454 

465 

467 


2 

474 

472 

466 

— 3 

461 

454 

444 

— 2 

440 

431 

434 

436 

439 

442 

439 

427 

423 

-+- 1 

425 

431 

437 

— 2 

442 

451 

1S 


453 

— 2 

458 

459 

469 


0 

473 

469 

461 

— 5 

453 

446 

440 

0 

436 

433 

429 

423 

418 

419 

424 

419 

414 

1 

410 

411 

419 

+ 5 

429 

436 

16 


455 

-t- 2 

467 

475 

483 


0 

487 

484 

473 

- 1 

465 

457 

450 

- 4 

438 

434 

425 

423 

426 

416 

408 

404 

400 

- 2 

400 

410 

421 

-4- 6 

438 

455 

17 


461 

-4- 1 

474 

486 

491 


1 

494 

494 

482 

— 6 

476 

473 

466 

— 4 

458 

452 

449 

441 

439 

438 

436 

434 

430 

-4- 1 

426 

417 

436 

-t- 5 

450 

466 

18 


480 

- 1 

487 

492 

499 


0 

497 

491 

482 

- 4 

469 

463 

456 

— 1 

452 

455 

455 

458 

440 

432 

428 

421 

422 

-+- 5 

419 

420 

422 

2 

426 

431 

19 


440 

0 

451 

457 

462 


12 

472 

471 

462 

— 5 

453 

447 

443 

— 2 

438 

422 

430 

416 

411 

409 

406 

402 

400 

— 2 

407 

414 

425 

5 

443 

454 

20 


464 

-4- 4 

476 

492 

504 


4 

514 

513 

506 

— 2 

496 

484 

464 

— 3 

459 

458 

458 

455 

451 

454 

444 

422 

413 

0 

415 

422 

4 H) 

— 3 

452 

480 

21 


481 

- 6 

481 

482 

475 

+ 

2 

477 

475 

468 

-H 1 

463 

461 

459 

-4- 2 

453 

416 

406 

405 

407 

419 

424 

421 

421 

-4- 2 

419 

429 

434] 

_ 1 

438 

444 

22 


447 

— 2 

451 

455 

459 

— 

1 

463 

463 

464 

— 3 

451 

, 444 

439 

0 

431 

424 

419 

4l4 

410 

407 

407 

398 

392 

-h 6 

398 

408 

424 

— 2 

441 

451 

23 


463 

-4- 1 

473 

485 

494 

-t- 

1 

503 

506 

494 

— 7 

484 

475 

468 

— 2 

449 

443 

437 

433 

429 

427 

421 

408 

404 

.+. 1 

405 

411 

417 

-4- 3 

424 

431 

24 


447 

- 6 

457 

467 

477 


0 

483 

482 

476 

— 6 

465 

458 

455 

— 1 

446 

441 

432 

427 

426 

423 

418 

416 

417 

+ l 

419 

430 

450 

-t- 8 

472 

502 

25 


520 

— 7 

521 

526 

522 

-t- 

1 

520 

504 

488 

0 

480 

«■ 

464 

— 1 

458 

454 

447 

439 

436 

419 

414 

414 

414 

-4- 1 

416 

423 

434 

-4- 7 

449 

463 

26 


481 

— 1 

494 

505 

517 


1 

523 

523 

519 

— 4 

507 

499 

491 

— 1 

482 

475 

467 

465 

457 

455 

443 

433 

437 

-4- 1 

43.7 

445 

460 

-4- 6 

481 

493 

27 


507 

-1- 2 

517 

526 

532 

— 

1 

530 

535 

524 

— 2 

516 

510 

504 

- 3 

498 

498 

488 

478 

476 

480 

477 

470 

463 

-4- 2 

464 

464 

468 

-4- 3 

468 

469 

28 


475 

-t- 1 

471 

470 

467 

-4- 

1 

463 

461 

459 

-t- 3 

'155 

454 

457 

0 

456 

453 

454 

459 

454 

449 

452 

455 

449 

-4- 1 

452 

458 

468 

- 3 

471 

487 

29 


489 

-4- 5 

493 

498 

501 


2 

503 

504 

495 

— 2 

485 

480 

470 

-4- 2 

465 

462 

457 

454 

446 

440 

437 

435 

430 

— 6 

436 

442 

465 

-4- 1 

475 

484 

30 


491 

— 4 

497 

503 

513 

— 

3 

521 

514 

506 

— 5 

489 

481 

469 

- 4 

449 

446 

443 

441 

441 

439 

434 

433 

429 

*4- 3 

434 

443 

457 

-4-11 

471 

480 

31 


492 

" 1 

498 

506 

515 


1 

522 

520 

511 

— 2 

501 

492 

487 

— 4 

473 

467 

461 

454 

448 

445 

443 

439 

439 

_ 

-4- 3 

447 

454 

471 

-4- 5 

497 

511 

l ^ 

1 Decade. . 

431 


433 

436 

438 



439 

438 

432 

» 1 

426 

423 

420 


417 

414 

410 

407 

406 

403 

401 

399 

399 


399 

402 

409 


419 

429 

1 "‘"'l f 

Decade.. 

455 

„ 

462 

469 

475 



478 

476 

468 


461 

455 

448 


443 

438 

437 

433 

430 

429 

427 

421 

417 


417 

420 

429 


.439 

449 

) 

Decade.. 

481 

„ 

487 

493 

497 



501 

499 

490 

» 

481 

475 

469 


460 

453 

446 

443 

439 

437 

434 

429 

427 

» 

421 

435 

450 


462 

474 


Mese . . . 

456 

- ” 

461 

467 

471 



474 

472 

465 


457 

452 

446 


441 

435 

432 

428 

425 

423 

421 

417 

414 


416 

420 

430 

* 

441 

451 


































































































TERMOGRAFO 


APRILE 1875 


GIORNI DEL MESE 

O h Diff. 

1 1 

2 | 

3 | 

Diff. 

4 | 

5 | 

6 | 

Diff. 

7 1 

8 

9 

Diff. | 

40 

11 

12 

13 

14 

15 | 

«1 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 | 

Diff. 

22 | 

23 






545 

552 

— 2 

556 

553 

548 

— 5 

533 

525 

520 

_ 1 

501 

498 

499 

491 

475 

464 

460 

455 

472 

-+- 8 

471 

481 

501 

0 

'• 

528 






559 

566 

0 

570 

577 

570 

_ 5 

538 

536 

526 

0 

513 

503 

492 

488 

481 

477 

469 

460 

458 

-+- 7 

460 

469 

486 

-+- 9 

501 

517 




0 

543 

559 

567 

- 3 

572 

572 

560 

_ 5 

543| 

532 

522 

- 1 

514 

509 

500 

498 

489 

483 

475 

467 

469 

+ 3 

474 

481 

490 

-+- 5 

503 

518 







554 

— 1 

553 

551 

545 

_ 3 

5461 

536 

532 

— 3 

525 

.515 

513 

510 

507 

504 

495 

482 

479 

0 

483 

485 

491 

1 

500 

500 



500 

0 

494 

492 

494 

— 2 

489 

487 

484 

_ 2 

482 

481 

482 

0 

479 

479 

481 

479 

479 

479 

478 

476 

473 

-4- 1 

474 

474 

478 

-4- 4 

479 

482 



491 


491 

496 

501 

-+- 2 

504 

504 

503 

0 

503 

501 

500 

— 1 

497 

496 

497 

493 

491 

490 

488 

486 

486 

— 1 

488 

492 

504 

0 

513 

524 



534 

— 1 

540 

545 

531 

— 14 

497 

506 

505 

1 

501 

496 

489 

— 1 

480 

478 

472 

472 

469 

465 

466 

463 

461 

1 

462 

480 

482 

-t- 4 

498 

513 




— 2 

536 

532 

528 

— 8 

5271 

516 

513 

— 6 

506 

503 

491 

— 1 

485 

487 

476 

469 

462 

465 

460 

463 

457 

4 

459 

465 

472 

-e 5 

482 

492 



506 

— 4 

510 

518 

524 

__ i 

530 

512 

490 

— 2 

479| 

471 

470 

-t- 2 

467 

464 

459 

455 

453 

456 

455 

458 

459 

1 

456 

450 

452 

-e- 2 

453 

452 

IO 


455 

-4- 3 

462| 

467 

475 

0 

479J 

478 

477 

— 2 

474 

473 

472 

- 1 

469 

468 

464 

462 

461 

456 

455 

456 

457 

“ 1 

461! 471 

486 

— 1 

1 18 

514 

11 


518 

— 2 

528 

537 

545 

— 6 

543 

539 

536 

- 5 

524 

518 

518 

_ 1 

514 

515 

512 

493 

483 

483 

477 

475 

476 

-+- 5 

476 

475 

477 

+ 7 

h 

482 

12 


495 

— 2 

499 

502 

501 

0 

501 

502 

501 

-4- 1 

499 

497 

497 

— 2 

493 

491 

492 

495 

492 

492 

485 

480 

480 

-4- 3 

492 

505 

519 

— 1 

1 

545 

1S 


550 

+ 4 

557 

570 

590 

-4- 3 

591 

598 

596 

— 7 

576 

563 

552 

- 9 

521 

495 

485 

478 

467 

461 

462 

463 

463 

-4- 4 

464 

467 

474 

+ 2 

3 

481 



491 

_ i 

489 

192 

495 

-4- 1 

498 

499 

497 

— 3 

492 

486 

481 

- 3 

474 

475 

470 

463 

462 

450 

447 

443 

446 

-4- 3 

455 

462 

470 

-4- 5 

477 

486 

15 . 


493 

_ l 

498 

512 

| 518 

-v- 2 

524 

522 

526 


513 

503 

496 

- 1 

489 

484 

491 

489 

'484 

476 

474 

471 

473 

0 

486 

488 

506 

— 2 

H 

520 

i« . 


521 

-4- 1 

528 

532 

542 

+ 2 

549 

553 

546 

— 4 

546 

521 

514 

- 4 

511 

497 

494 

484 

479 

474 

472 

467 

464 

-4- 5 

471 

481 

494 

- 1 

:>uo 

507 

17 . 


517 

- 2 

529 

533 

535 

_ 1 

547 

541 

541 

_ 1 

534 

522 

520 

— 5 

508 

497 

491 

483 

478 

470 

462 

456 

460 

4- 6 

460 

466 

485 

+ 4 

502 

513 

18 


525 

i 

538 

543 

545 

— 2 

556 

560 

559 

- 3 

' 543 

533 

526 

— 1 

516 

506 

502 

494 

488 

484 

476 

473 

479 

-4-4 

489 

500 

518 

+ 4 

534 

530 



553 

0 

560 

571 

582 

0 

590 

592 

587' 

— 4 

569 

555 

544 

- 3 

537 

529 

521 

511 

504 

499 

494 

489 

494 

-4- 4 

502 

515 

528 

+ 6 

545 

560 

20 


575 

— 1 

592 

601 

606 

— 5 

613 

613 

1 605 

— 5 

588 

574 

558 

- 4 

546 

535 

531 

521 

514 

506 

497 

494 

498 

-v 6 

506 

512 

521 

+ 12 

534 

I 546 

21 


560 

-4- 2 

568 

575 

580 

-4- 5 

594 

600 

587 

_ 1 

575 

557 

550 

— 9 

536 

524 

518 

506 

504 

505 

504 

503 

504 

-4- 5 

514 

522 

529 

+ 2 

542 

549 

22 


556 

— 4 

558 

561 

555 

- 3 

554 

549 

'540 

- 2 

533 

524 

518 

— 2 

510 

506 

506 

500 

497 

496 

496 

497 

495 

-4- 5 

499 

505 

514 

+ 5 

519 

524 

25 


535 

0 

548 

558 

1 567 

-4- 2 

579 

585 

571 

- 6 

565 

559 

555 

- 4 

549 

) 543 

538 

534 

531 

526 

523 

523 

1 519 


520 

521 

521 

+ 3 

525 

535 

20 


538 

-4- 4 

543 

548 

I 557 


558 

548 

551 

— 3 

548 

544 

540 

— 4 

534 

i 529 

522 

513 

1 510 

510 

510 

509 

1 510 

-4- 3 

500 

488 

492 

4 

505 

519 

25 


526 

0 

535 

546 

l 542 

0 

545 

543 

1 535 

— 2 

532 

520 

i 523 

— 1 

514 


1 496 

497 

496 

! 495 

493 

493 

l 498 

-1- 1 

513 

514 

526 

0 

528 

538 

26 


543 

+ 4 

553 

564 572 

-4- 3 

581 

585 

■ 580 

- 5 

571 

559 

1 546 

- 3 

534 

i 520 

| 517 

50g 

1 496 

ì 494 

486 

480 

1 496 

0 

497 

508 

522 

— l 

53E 

544 

27 


555 

— 2 

558 

571 

580 


584 

590 

1 590 

— 3 

578 

564 

i 555 

— 3 

540 

ì 536 

53C 

526 

1 507 

r 499 

490 

484 

. 491 

-4- 3 

497 

510 

525 


538 

551 

28 


557 

-4- 1 

569 

578 589 

-i- 3 

598 

602 

! 697 

— 5 

684 




















29 


592 

0 

602 

600 62C 

•0 

631 

628 

1 620 

0 

605 

594 

i 586 

— 2 

577 

1 548 

54; 

531 

528 

1 515 

512 

506 

1 516 

-t- 4 

529 

546 

552 

0 

54! 

573 

30 


587 

— 1 

596 

601 

(1 629 

0 

628 

63C 

1 627 

— 4 

615 

599 

1 587 

0 

57; 

> 56C 

55! 

543 

! 537 

' 528 

520 

525 

; 537 

0 

549 

551 

561 

+ 2 

57! 

580 

l 1 

‘ Decade .. 

513 


521 

52! 

j| 525 

1 » 

528 

52( 

! 51S 

1 » 

510 

50= 

> 500 

» 

49: 

ì 49C 

48! 

> 485 

1 477 

? 474 

1 47C 

46" 

? 461 

1 » 

465 

) 476 

i 485 


49 

504 

) 2 

■ Decade. . 

524 


539 

53! 

ì 54< 

ì » 

555 

55! 

ì\ 54£ 

> » 

538 

52- 

1 521 


51l 

1 505 

50( 

) 491 

1 48! 

> 479 

1 475 

471 

1 475 

$ » 

486 

) 487 

! 49£ 

1 » 

50 

517 

) *' 

1 Decade. . 

553 

» 

569 

56! 

J 57- 

1 » 

584 

58: 

1 571 

1 » 

569 

551 

1 551 


54! 

ì 53! 

52; 

> 516 

ì 51! 

! 507 

1 504 

50! 

! 50” 

1 » 

51! 

i 518 

! 527 

1 .» 

534 540 

l 

Me»e .. . 

53C 

» 

531 

1 54 

1 55( 

) » 

553 

55: 

ìj 541 

) » 

538 

52! 

) 523 

» 

51' 

4 507 

50: 

ì 491 

1 

5 49( 

) 486 

1 483 

475 

) 48! 

! .. 

486 

5 498 

1 508 

S » 

512| 5* 1 


















































































































termografo — MAGGIO 1875 


GIORNI DEL MESE 

0 

Diff. 

1 

2 

3 

Diff. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 

9 

Diff. 

LO 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 

i 


591 

1 

597 

614 

624 

-a- 3 

630 

630 

616 

— 4 

598 

587 

576 

— 4 

575 

565 

546 

539 

540 

539 

529 

527 

528 

-t- 2 

529 

539 

549 

- 4 - 3 

545 

544 

2 


558 

— 3 

560 

555 

553 

0 

551 

551 

546 

0 

544 

542 

540 

- 1 - 2 

539 

538 

541 

533 

533 

530 

529 

528 

527 

-4- 1 

531 

537 

550 

— 4 

563 

576 

3 


586 

- 1 

595 

604 

616 

- 1 

.617 

611 

608 

- 8 

601 

586 

578 

— 3 

558 

552 

542 

538 

530 

526 

524 

519 

520 

-4- 6 

524 

532 

537 

- 4 - 6 

544 

552 

» 


563 

— 1 

568 

567 

568 

-i- 4 

572 

571 

572 

- 2 

509 

567 

563 

— 2 

558 

554 

550 

538 

539 

528 

528 

524 

524 

— 2 

521 

521 

526 

- 4 - 4 

539 

547 

5 


556 

0 

566 

566 

571 

— 1 

554 

551 

547 

— 2 

547 

543 

540 

— 1 

538 

539 

540 

537 

534 

531 

521 

520 

522 

0 

523 

527 

542 

- 4 - 7 

555 

564 

6 


572 

-+- 1 

584 

590 

603 

0 

612 

614 

602 

— 8 

581 

575 

574 

— 1 

571 

566 

562 

558 

548 

539 

533 

530 

530 

- 4 - 4 

534 

537 

540 

- 4 - 5 

553 

563 

7 


576 

— 1 

582 

576 

578 

-4- 7 

578 

577 

580 

— 1 

574 

569 

561 

- 4 - 2 

554 

553 

I>51 

546 

541 

539 

537 

532 

546 

- 8 

561 

570 

575 

- 4 - 1 

585 

597 

8 


606 

0 

615 

620 

617 

-4- 8 

632 

635 

635 

- 3 

629 

615 

602 

- 4 

593 

584 

577 

569 

566 

559 

545 

534 

557 

- 4 - 2 

566 

573 

582 

- 4 - 4 

595 

608 

9 


628 

- 3 

628 

633 

636 

— 4 

639 

647 

652 

- 4 

642 

623 

615 

— 3 

603 

594 

584 

583 

571 

558 

553 

557 

556 

- 4 - 1 

559 

572 

584 

- 4 - 6 

600 

609 

IO 


620 

■+■ 1 

630 

636 

639 

- 4 

640 

641 

634 

- 4 

625 

620 

611 

- 1 

601 

606 

598 

599 

591 

584 

584 

580 

581 

- 4 - 2 

581 

588 

598 

- 4 - 6 

611 

624 

11 


631 

_ 1 

636 

642 

649 

-4- 1 

652 

640 

623 

_ 1 

611 

604 

565 

-+- 3 

552 

559 

558 

557 

554 

552 

552 

551 

551 

1 

553 

552 

567 

— 2 

574 

584 

12 


596 

— 7 

600 

605 

613 

-4- 1 

619 

629 

627 

— 5 

635 

606 

597 

— 6 

586 

578 

565 

557 

551 

547 

546 

541 

538 

-4- 1 

546 

551 

566 

- 4 - 7 

587 

601 

13 

1* 


603 

0 

613 

623 

631 

_ 1 

638 

642 

641 

— 1 

630 

618 

616 

— 4 

599 

591 

589 

565 

568 

559 

554 

573 

587 

+ 1 

589 

594 

603 

-+- 3 

613 

620 

15 

16 


638 

— 2 

643 

653 

682 

- 5 

678 

672 

662 

— 5 

654 

640 

632 

0 

622 

616 

610 

597 

583 

585 

573 

578 

582 


582 

593 

596 

-4-12 

639 

641 

17 


642 

- 5 

646 

654 

650 

- 4 - l 

655 

629 

628 

— 6 

612 

608 

594 

-i- 1 

583 

573 

563 

564 

561 

558 

554 

554 

556 

-4- 1 

557 

564 

576 

-4- 7 

584 

596 

18 


606 

0 

617 

620 

626 

-4- 2 

635 

634 

621 

—13 

588 

578 

571 

- 4 - 2 

565 

565 

558 

551 

551 

549 

546 

543 

548 

- 4 - 1 

562 

571 

580 

0 

586 

597 

19 


603 

2 

605 

616 

616 

-14 

581 

577 

561 

- 4 - 4 

563 

558 

551 

- 4 - 4 

554 

552 

551 

546 

544 

541 

541 

544 

675 

-4- 3 

582 

593 

594 

— 2 

595 

604 

20 


609 

— 2 

611 

617 

620 

— 3 

624 

628 

624 

- 4 

617 

611 

606 

— 3 

594 

580 

582 

574 

567 

567 

552 

549 

548 

- 4 - 8 

552 

558 

564 

- 4 - 5 

58 1 

596 

21 


608 

- 2 

614 

623 

627 

— 2 

633 

631 

631 

—*5 

623 

616 

608 

— 1 

598 

591 

585 

581 

578 

568 

565 

576 

574 

-4- 9 

597 

613 

623 

0 

633 

641 

22 


647 

— 4 

653 

663 

668 

-4- 1 

671 

683 

682 

— 5 

660 

648 

637 

0 

624 

612 

610 

595 

592 

587 

582 

582 

597 

-4- 5 

617 

632 

641 

- 1 

650 

657 

23 


661 

— 1 

666 

668 

679 

- 4 

672 

672 

669 

— 6 

603 

655 

644 

0 

640 

627 

613 

609 

608 

606 

599 

598 

596 

-4- 4 

596 

599 

585 

- 4 - 5 

582 

587 

23 


606 

-i- 2 

618 

629 

639 

0 

641 

635 

630 

— 2 

625 

617 

611 

— 3 

601 

596 

590 

585 

581 

577 

573 

576 

599 

-4- 4 

604 

617 

629 

- 4 - 1 

633 

635 

25 


659 

- 3 

660 

674 

670 

-t- 2 

687 

687 

682 

- 3 

667 

653 

642 

0 

617 

612 

614 

610 

593 

578 

571 

565 

595 

-4- 7 

607 

622 

634 

0 

641 

640 

26 


661 

— 4 

674 

682 

681 

—10 

693 

683 

649 

— 2 

640 

636 

627 

- 4 - 3 

618 

611 

601 

594 

587 

576 

571 

563 

571 

-4-7 

580 

588 

592 

- 4 - 4 

607 

618 

27 


622 

-+- 4 

631 

638 

643 

_ 1 

644 

646 

634 

— 9 

615 

610 

601 

-13 

569 

548 

543 

530 

520 

514 

511 

514 

520 

-4-10 

528 

536 

548 

- 4 - 9 

561 

568 

28 


577 

-i- 1 

586 

587 

595 

-4- 1 

588 

581 

578 

- 1 

576 

572 

572 

- 4 - 1 

566 

555 

556 

549 

544 

541 

539 

533 

536 

-4- 4 

540 

558 

570 

— 1 

575 

573 

29 


591 

- 4 

591 

593 

592 

— 3 

589 

590 

573 

- 10 

519 

540 

539 

0 

534 

531 

526 

526 

519 

520 

522 

522 

521 

-4- 9 

526 

534 

553 

-4-10 

567 

568 

39 


586 

— 4 

594 

593 

596 

0 

581 

587 

576 

0 

567 

558 

557 

- 4 - 1 

555 

554 

551 

546 

519 

548 

549 

550 

566 

-4- 1 

577 

583 

591 

- 4 - 1 

595 

600 

31 


61)7 

-t- 2 

615 

619 

629 

— 6 

624 

619 

599 

1 

604 

598 

589 

- 4 - 3 

587 

580 

578 

569 

558 

560 

552 

551 

565 

0 

573| 

579 

591 

- 1 

000 

009 

1;: 

1 Decade . . 

586 


592 

596 

600 


OOs] 

603 

599 

„ 

591 

583 

576 


569 

565 

559 

554 

549 

543 

538 

535 

539 


543 

550 

558 


569 

578 

Medie' 

1 Decade . . 

616 

„ 

621 

629 

633 


635 

631 

623 


614 

603 

591 

» 

582 

577 

572 

564 

560 

557 

552 

554 

559 

» 

565 

572 

581 

» 

595 

G05 

1 3 

1 Decade . . 

620 

„ 

628 

633 

638 


638 

638 

627 

„ 

617 

609 

602 


592 

583 

579 

572 

566 

561 

5)8 

557 

567 


577 

587 

596 

» 

604 

609 

L r 

Mese . . . 

607 

• 

614 

619 

624 


625 

624 

617 


607 

598 

590 

* 

581 

575 

570 

567 

559 

554 

549 

549 

552 

* 

562 

570 

579 

* 

589 

597 





































































































termografo 


GIUGNO 1875 


' 2 a Decade. . 

3* Decade.. 
/ Mese . 


o h | : 

Diti'. 

‘1 

2 I 

4 

Diff. 

4 | 

5 | 

G 

Diff. 

’l 

8 S 

614 

0 

615 

618 619 


623 

620 618 

— 1 

615 

611 6 

606 

_ i 

613 

619 

027 

+ 1 

633 

637 638 

— 2 

629 

617 6 

0;i2 

— 1 

6091 

614 

620 

3 

619 

627 632 

— 6 

624 

617 6 

6301 

-t- 2 

636 

636 

604 

— 4 

582 

599 

612 

-+- 8 

616 

594 5 

621 

-4- 1 

626 

635 

643 

— 3 

644 

646 

629 

— 8 

612 

610 0 

649 

-+- 2 

650 

654 

6651 

0 

671 

674 

675 

0 

674 

660 (1 


+ i 

660 

668 

083 

-4- 1 

688 

690 

691 

— 5 

679 

665 6 

674 

— 3 

683 

687 

691 

— 5 

701 

705 

706 

- 5 

698 

679 C 

673 

— 4 

679 

680 

033 

— 1 

689 

07:t| 

663 

0 

631 

628 ( 

659 

— 4 

665 

676 

664| 

—30 

617 

615 

615 

0 

_ 

614 

604 £ 

633 

_ 2 

638 

643 

651 

— 3 

661 

658| 

665 

— 2 

654 

641 ( 

649 

— 1 

645 

652 

656 

1 

663 

669 

666 

-4- 1 

668 

658 ( 

. 652 

— 2 

667 

675 

683 

— 3 

673 

670 

673 

5 

649 

639 1 

. 646 

— 1 

650 

657 

653 

2 

656 

641 

624 

— 1 

620 

617 i 

645 

- 4 

643 

634 

630 

— 5 

638 

637 

646 

0 

633 

624 i 

630 

— 4 

636 

644 

635 

— 5 

635 

628 

606 

■+■ 1 

590 

591 

. 622 

— 4 

628 

622 

568 

-4- 5 

577 

567 

567 

0 

569 

571 

. 597 

— 2 

602 

612 

615 

— 3 

615 

599 

574 

-4- 1 

573 

570 

. 590 

_ i 

596 

597 

586 

— 2 

579 

576 

567 

— 1 

549 

543 

. 579 

— 5 

588 

593 

597 

— 5 

589 

580 

570 

-4- 3 

567 

563 

. 607 

- 5 

606 

] 601 

600 

— 1 

604 

602 

593 

] — 3 

589 

585 

. 611 

- 3 

608 

| 594 

583 

— 2 

583 

583 

580 

1 — 2 

573 

568 

, . 566 

0 

564 

i 561 

5611 

-t- 2 

57(1 

568 

573 

il _ | 

575 

573 

. 595 


601 

1 595 

58Ì 

- 3 

574 

571 

575 

! — l 

565 

561 

.. 601 

0 

601 

) 624 

63( 

> — 1 

63£ 

636 

61 £ 

3—2 

611 

601 

. 63’ 

i — 4 

64 ‘ 

l 653 

66( 

i - 6 

661 

1 666 

655 

ì] — 5 

657 

629 

.. 651 

1 - 4 

65‘ 

; 654 

05* 

5 — 2 

651 

3 652 

'64- 

n — 5 

638 

631 

. . 62( 

$ — 9 

63; 

3 642 

! 641 

3 — 3 

641 

3 652 

66! 

2—2 

65* 

645 

.. 64! 

ì — 6 

641 

) 614 

i 621 

i -v 4 

621 

3 635 

63: 

3 - 1 

601 

606 

.. 65' 

7 0 

65! 

3 654 

i 65! 

3 0 

65( 

3 654 

65‘ 

4—4 

641 

639 

. . 63 

7 

64: 

3 641 

3 641 

8 » 

64 

4 646 

i 64, 

5 » 

63; 

i 625 

. . 62 

3 .. 

62 

8 631 

3 62 

7 » 

621 

9 625 

! 61i 

6 » 

60! 

) 602 

. . 62 

1 » 

62 

2 61! 

) 62 

2 

62 

2 623 

! 61 

8 » 

61 ! 

2 604 

. . 62 

6 » 

63 

1 633 63 

2 » 

63 

2 62£ 

) 62 

6 « 

611 

3 609 


Dift'. 10 11 12 13 


592 593 
COO 595 
598 590 
580 580 
598 597 
623 615 
619 620 
644 637 
613 611 
591 579 


621 608 599 
633 625 617 


14 | 15 | 16 ■ 

17 

18 

Diff. 

19 ! 

20 

21 

Diff. 

22 2J 

575 

555 551 

553 

548 

■4- 1 

549 : 

562 

572 

- 4 - 4 

586 6( 

' 579 

573 i 

568 

560 

570 

0 

572 

582 

595 

- 1 - 2 

596 5! 

; 579 

584 586 

584 

591 

-4- 1 

594 

601 

609 

- 4 - 1 

611 6! 

1 576 

569 

566 

501 

564 

-4- 6 

569 

577 

592 

-4-15 

609 6! 

i 590 

584 

578 

578 

581 

-4- 3 

598 

611 

621 

- 4 - 7 

633 6; 

596 

583 

579 

576 

580 

-4-17 

595 




652 6! 

i 604 

601 

592 

592 

612 

0 

628 

644 

646 

- 4 - 4 

656 0< 

i 599 

604 

590 

594 

622 

-4-10 

637 

650 

657 

- 4 - 5 

661 6| 

1 593 

594 

590 

586 

597 

- 4 - 5 

614 

020 

628 

- 4 - 8 

031 6. 

l 571 

568 

571 

574 

597 

-4- 5 

605 

618 

619 

- 3 

623 6 

9 584 

580 

577 

576 

595 

- 4 - 1 

595: 

608 

615 

- 4 - 7 

628 6 

9 599 

591 

583 

582 

606 

-1-13 

618 

631 

634 

± * 

637 6 

7 574 

581 

559 

575 

589 

-4- 5 

605 

613 

621 

- 4 - 3 

631 6 

5 595 

590 

571 

590 

618 

- 4 - 5 

619 

617 

618 

0 

627 6 

5 562 

567 

568 

574 

592 

-4-10 

594 1 

600 

604 

- 4 - 3 

617 6 

4 573 

572 

573 

569 

567 

-4- 5 

583] 

585 

594 

- 4 - 1 

598 5 

0 508 

563 

503 

,563 

506 

0 

567 

570 

577 

0 

581 5 

,7 550 

550 

548 

546 

553 

- 4 - 1 

559 

564 

575 

- 4 - 4 

586 5 

19 535 

534' 

532 

529 

531 

— 2 

527 

531 

543 

- 4 - 4 

562 5 

18 545 

643 

537 

| 542 

! 

565 

+ 1 

570 ( 

578 

580 

**" 

591 s 

71 571 

570 

562 

564 

, 575 

- 4 - 9 

584 

587 

594 


1 598 1 

18 547 

544 

544 

542 

ì 542 

- 4 - 1 

544 

540 

548 

, - 4 - 5 


32 561 

559 

554 

554 

1 560 

- 4 - 5 

584 

582 

! 584 


590 ! 

53 553 

552 

552 

541 

) 55C 

» -4- 2 

558 

561 

» 583 

! - 4 - 1 

599 

51 562 

560 

550 

55! 

3 578 

I -4- 4 

591 

601 

1 60; 

3 - 4-3 

615 

80 591 

583 

573 

1 57! 

) 581 

) -4-18 

603 

621 

1 63; 

3 - 4 - 1 

639 

57 568 

365 

568 

1 57! 

ì 574 

1 -4-12 

582 

59! 

> OH 

9 - 4 - 6 

622 

85 583 

575 

57 £ 

1 571 

i 58l 

l -4- 8 

585 

591 

5 61 ■ 

4 - 4 - 3 

621 

87 581 

579 

57! 

) 58, 

5 61( 

) -4- 3 

615 

! 61! 

i 62 

7 + 2 

°49 

05 603 

1 603 

59! 

3 60 

0 6I( 

8 - 4 - 4 

641 

63! 

8 64 

1 - 4 - 5 


90 58; 

3 581 

57’ 

7 57 

6 58 

7 » 

59< 

3 60 

6 61 

5 » 

623 

74 56! 

3 567 

i 56 

1 56 

5 57, 

8 

58 

1 59 

0 59 

6 » 

606 

.72 57! 

2 561 

) 501 

5 56 

8 .57 

7 " » 

58! 

} 59 

5 60 

4 “ 


.78 57! 

> 575 

! 56! 

8 56 

9 57 

7 » 

58! 

3 59 

7 60 

15 » 

613 














































































































































TERMOGRAFO — LUGLIO 1875 


GIORNI DEI MESE 

O h 

Diff. 

1 

2 

3 

Difi. 

4 

5 

6 

Diff. 

7 

8 


Diff. 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

Diff. 

19 

20 

21 

Diff. 

22 

23 



652 


4 

658 

659 

656 

— 4 

660 

664 


— 5 

638 

619 

617 

+ 1 

600 

592 

588 

594 

598 

589 

588 

580 

592 

+ 2 

611 

622 

631 

_ l 

635 

641 



640 


3 

652 

657 

660 

— 2 

676 

578 

590 

- 1 

591 

593 

596 

— 1 

588 

577 

579 

574 

569 

560 

567 

578 

597 

+ 7 

599 

615 

617 

— 1 

628 

629 



640 


4 

649 

653 

613 

— 5 

577 

561 

574 

+ 4 

576 

570 

567 

+ 1 

567 

569 

568 

568 

572 

572 

569 

569 

577 

+ 2 

575 

585 

589 

+ 5 

603 

605 





0 

624 

640 

622 

—10 

580 

577 

578 

+ 10 

579 

579 

581 

— l 

574 

572 

568 

566 

563 

567 

567 

568 

575 

0 

590 

601 

602 

0 

606 

613 





620 

623 

630 

0 

636 

633 

632 

- 2 

628 

617 

615 

+ 2 

613 

604 

599 

596 

591 

586 

579 

581 

599 

— 2 

620 

633 

639 

0 

643 

651 







662 

670 

- 5 

080 

684 

683 

— 3 

679 

664 

653 

+ 2 

643 

635 

620 

619 

613 

598 

590 

589 

617 

+ 1 

618 

630 

629 

+ 5 

644 

658 








682 

— 4 

684 

690 

085 

- 4 

684 

666 

658 

-+- 2 

641 

638 

633 

633 

630 

62* 

618 

617 

615 

+ 3 

626 

636 

641 

+ 5 

647 

649 






663 

650 

631 

— 5 

614 

598 

599 

+ 5 • 

598 

598 

601 

+ , 

590 

588 

589 

588 

585 

583 

583 

581 

590 

0 

592 

600 

611 

0 

615 

626 






644 

663 

667 

- 4 

668 

666 

655 

- 8 

648 

644 

640 

- 5 

635 

620 

617 

609 

595 

591 

582 

583 

575 

+ 5 

597 

619 

623 

+ 4 

631 

649 

IO . 

655 

+ 

6 

674 

682 

691 

— 4 

694 

696 

694 

— 7 

695 

670 

644 

— 4 

630 

624 

624 

600 

597 

593 

582 

592! 

618 

+ 2 

618 

620 

620 

+ 2 

621 

624 




3 

638 

646 

648 

— 2 

631 

643 

634 

+ 3 

620 

616 

611 

+ ! 

600 

599 

593 

587 

584 

582 

579 

579 

579 

+ 6 

585 

601 

606 

+ 6 

615 

627 




8 

630 

645 

648 

+ 19 

671 

679 

682 

- 8 

674 

657 

643 

— 8 

632 

623 

616 

604 

599 

589 

591 

588 

588 

- 5 

593 

606 

605 

+ 1 

610 

617 

13 . 

ih . 

624 

615 

- 

5 

1 

629 

624 

631 

626 

633 

627 

— 1 

- 4 

633 

632 

633 

629 

628 

623 

— 2 

— 7 

622 

618 

617 

609 

609 

600 

0 

0 

600 

596 

597 

595 

585 

590 

580 

589 

570 

591 

572 

590 

589 

593 

557 

591 

556 

585 

+ 3 

0 

560 

591 

577 

597 

586 

604 

+ 7 

+ 1 
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termografo - SETTEMBRE 1875 


GIORNI DEL J1ESE 

O h 

Diff. 

1 l 2 

3 

Diff. 

4 

S 

l« 

Diff. 

7 

8 

9 

I Diff 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Diff. 

19 
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Diff. 

22 
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636 

— l 
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612 
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577 
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1 603 
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607 
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623 628 

637 

— 5 

635 

632 

627 

- 4 

616 

606 


- 1 

579 
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0 
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584 
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500 
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602 
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GIORM DEL MESE 
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Diff. 
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Diff. 
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Diff. 
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Diff. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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20 
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497 
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492 

0 
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460 

461 
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453 

450 
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444 

451 

— 1 

462 
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2 
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503 
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— 

1 
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508 

500 

3 
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0 
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460 
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461 
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2 
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— 1 
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3 
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4- 4 
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■+ 

3 
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0 
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458 
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5 
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490 
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485 
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0 
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— 

2 
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457 
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479 

7 


491 

4- 2 
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+ 
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514 

511 
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— 4 
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— 5 
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+ 

2 
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8 


481 

4- 1 

487 

491 
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495 

490 
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460 
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t- 

8 
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11 
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2 

560 

515 
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0 
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429 

— 1 
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OSSERVAZIONE SIMULTANEA 

COGLI STATI TX INI ITI D'AMERICA 

fatta dall’Incaricato municipale presso l’Osservatorio Professore Angelo Charrier. 


7 h 35” ant., tempo medio di Washington = l h 32” pom., tempo medio di Roma 


NOTAZIONI E» AVVERTENZE 


B 0 — Altezza barometrica in millimetri, alla temperatura di zero gradi ed all’altitudine di metri 276, diminuita di 700 
millimetri. 

r — Temperatura esterna al nord in gradi centesimali all’altezza di metri 3f, 70 sopra il suolo. 

t — Tensione del vapore in millimetri. 

« — Umidità relativa in centesimi. 

Vi — Intensità relativa del vento: 0 indica calma; 1 appena sensibile; 2 un po’ forte; 3 forte; 4 fortissimo. 

Vd — Azimuto della direzione del vento in gradi sessagesimali. 

Nq — Quantità di cielo coperto in decimi. 

Nf— Stato atmosferico - Forma delle nubi: m indica cumuli, r cirri, s strati, «nembo, e le lettere seguenti, sovrapposte 
a modo d’esponente alle lettere adoperate per la forma delle nubi, significano: h orizzonte, * zenit, n nord, « est, 
s sud, o ovest; ed indicano la situazione rispettiva in cui quelle forme prevalgono. 
nr indica nebbia rara, nb nebbia, nf nebbia fitta, no nebbia solo all’orizzonte. 
pg pioggia minuta e scarsa, p pioggia, pd pioggia dirotta, pt pioggia temporalesca, gr grandine. 
nv neve, br brina. 

A - Altezza in millimetri dell’acqua caduta dopo 1’ osservazione ordinaria fatta alle nove antimeridiane tempo vero 
locale sino all’istante dell’osservazione simultanea. 
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ANNUNZI AL PUBBLICO 


(Estratto dalla Gazzetta Piemontese ) 


Grande abbassamento della colonna barometrica. 

È nota la massima volgare, molte volte vera, che quando il 
barometro si abbassa molto, il tempo volge alla pioggia od al 
vento. Or bene, mentre dirigo quest’ Osservatorio il barometro 
non è mai stato tanto basso come questa mattina. Infatti negli 
anni precedenti le minime furono come segue : 


Mail. 


14 

marzo 

del 

1866 

la minima bar. fu 

718,7 

15 

gennaio 

del 

1867 

» 

719,2 

20 

» 

del 

1868 

» 

717,5 

2 

marzo 

del 

1869 

» 

716,5 

8 

dicembre 

del 

1870 

» 

717,0 

10 

gennaio 

del 

1871 

» 

719,9 

25 

marzo 

del 

1872 

» 

718,1 

21 

gennaio 

del 

1873 

» 

714,3 

21 

dicembre 

de) 

1874 

» 

716,1 

14 

ottobre 

del 

1875 

alle 6 del mattino 

713,0 


alle 8 ■/, » 7 12,8 . 

Con tutto ciò non oserei dare una predizione, perchè la scienza 
è ancora ben lungi dal poter far questo, non ostante’ gli im¬ 
mensi studi di molti dotti meteorologisti. 


Ecclisse di Sole del 29 settembre. 

È stato annunziato per mercoledì prossimo, 29 di questo mese 
di settembre, un ecclisse di sole, in termini che possono far pre¬ 
supporre un fenomeno diverso da quello che accadrà in Italia. 

L’ecclisse non sarà annulare, ma parziale e di poca entità 
per il pubblico. 

Giusta i calcoli del Prof. Mazzola, Assistente per le osserva¬ 
zioni astronomiche, Vecclisse comincierà in Torino a 0 h. 50 m. 
pom. e finirà ad 1 b. 59 m. pom., e la sua grandezza sarà 0,10 
preso per unità il diametro solare; come è stato pubblicato negli 
Atti dell’Accademia delle Scienze. 

Osservazione dell’ ecclisse. 

Calato dai monti per fare 1’ osservazione dell’ ecclisse, alle 
10 */ s pom. del giorno 28, ho letto l’invito, pervenuto al mat¬ 
tino, del Prof. Tacchini, fondatore (iella Società degli spettrosco- 
pisli italiani, 1° di osservare per proiezione, a grande immagine, 
col nostro maggiore redattore paralitico ritornato dalle Indie ; 
2° di far osservare direttamente con un cannocchiale di piccola 
apertura e piccolo ingrandimento. Non punto preparato per la 
prima di queste osservazioni, e coll’istromento ancora nelle casse, 
mi posi immediatamente all’opera. 

Ho desunto che l’angolo di.posizione del primo contatto, in 
Torino, sarebbe stato prossimamente di 106° dal polo verso 
ovest, e che, per la posizione del Sole, sarebbe risultato poco 



















diversa la distanza angolare di tal punto dal vertice In quanto 
al tempo, avevo la predizione stata pubblicata dal Professore 

^Incerto che questi potesse trovarsi per l’osservazione, ed il 
Professore Levi, Assistente per le osservazioni meteorologiche, 
essendo fuori, affidai l’osservazione diretta al Prof. Charrier, 
Direttore del servizio meteorologico municipale presso l’Osservatorio 
fai quale per la sua abilità e per il suo zelo è d. grande aiuto), 
destinandogli un mio buon cannocchiale di Vienna, fornito di vite 
per poterlo fissare ad un sostegno. 

Venuto il Prof. Mazzola per l’osservazione meridiana del Sole, 

10 incaricai anche di osservare l’ecclisse per proiezione col cer¬ 
catore di comete. 

Il nostro maggior redattore ha l’apertura di millimetri 117, 
e la distanza focale di 1620; ed usai, come in India, l’oculare 
del micrometro, il cui ingrandimento è 135. Proiettai l’immagine 
del Sole alla distanza di 425 millimetri dall’oculare, in modo che 

11 diametro di questa immagine mi riuscì di millimetri 536, net¬ 
tissima ( il’ Tacchini me l’ aveva chiesta almeno di 300 o 400 
millimetri ). 

Il cercatore di comete ha l’apertura di millimetri 100, la sua 
distanza focale è di millimetri 820, e ('ingrandimento adoperato 


dal Mazzola è 40. Egli proiettò l’immagine del Sole alla distanza 
di 253 millimetri dall’oculare, in modo che osservò 1 intero disco 
del diametro di millimetri 94. 

Il piccolo cannocchiale di Vienna ha 1 apertura d. millimetri 41, 
la sua distanza focale òdi millimetri 215, ed il suo minore in¬ 
grandimento, che è quello stato usato, è 9. 

11 Prof. Charrier osservò i due contatti; il Mazzola solamente 
il secondo ; io un po’ dopo il primo, ed il secondo. 

Ecco i risultamenti ottenuti, in tempo medio di Roma: 

Principio Fine Durata 

Charrier 0‘ 31» 52- 1» 51» 6‘ t" 13» U* 

Mazzola. 1 51 22 

Dorna 0 3 1 (*) 1 52 32 1 16 • 

Settembre 1875. 


(*) A.d ecclisse incominciato. 






















Avvertenza. — La Parte Astronomica di questo decimo Bollettino per l’anno 1875 contiene le Effemeridi 
del Sole, della Luna e dei Pianeti principali per gli anni 1876 e 1877, ed un estratto dell’osservazione italiana del 
passaggio di Venere in India nel 1874, che si uniscono al Bollettino in fascicoli a parte. 
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NELL’ ANNO 1875 


Administration Report of thè meteorological reporter to thè Government of g 
Bengal for thè year 1870-71 , 71-72, 72-73, 73-74, 74-75. | 

Asten — Ephemeride den Encké-schen Cometen. n 

Almanaque nàutica para el ano 1876-1877 de la Ciudad de S. Fernando. » 
Almerico da Schio — Stazioni di Osservazione nel Vicentino e regioni finitime. fi 
Alpinista (£’), Periodico mensile del Club Alpino italiano. - 1875. fcjj 

Anales del Observatorio de Marina de S. Fernando, ano 1873. 

Annalen der K. K. Sternwarte in Wien. Band XXII - XX11I. u 

Annalen der Koniglichen Sternwarte bei Miinchen. XX Band. « 

Annalen des phisikalischen Central Observatoriums. 1873. » 

Annales de l’Obsemtoire Royal de Bruxelles. u 

Annales de l’Observatoire de Moscow. Voi. II. tj 

Annales de l’Observatoire physique Central de Russie, an. 1869. 25 

Annual report of thè Board, of Regents of thè Smithsonian institution, 1873. $ 

Astronomical and meteorological observations made at thè United. States jjj 
naval Observatory, 1872. 3? 

Astronomische, magnetische und meteorologische beobachtungen an der jji 
K. K. Sternwarte zu Prag im Jahre 1874. 

Astronomical and magnètical and meteorological observations made at thè 
R. Observatory, Greenwich, 1872. 

Atti dell’Accademia Pontificia dei nuovi Lincei. Tom. Vili e IX. 

Atti della R. Accademia dei Lincei. Tom. XXVI. 

Sellati Dott. Manfredi - Nota del metodo de’ minimi quadrati. 

Bruhns - Monatliche Reritche iiber die resultate aus den meteorologischen 
beobachtungen angestellt an den Kòniglich Sachsischen 
_ stationen in Jahre 1873. 

oulletin de l’Observatoire Imperiai météorologique de Constantinople, ans 
1872 et 1874. . 

Id - météorologique mensuel de l'Observatoire de l’Université d Upsal. 

Id - de la Société R. des Sciences naturelles de Neuchatel. Tom. X. 
“Dilettino officiale della Giunta di statistica del Comune di Venezia, anno 1873. 

W- meteorologico del R. Osservatorio di Palermo. Voi. X. 

Id - id. id. di Napoli. Anno 1875. 


Bollettino medico-statistico della Città di Torino. Luglio 1875. 

Id. meteorologico del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri. 

Id. id. dell’Osservatorio del Collegio Romano. Voi.XVI. 1875. 

Cacciatore — Nuovo ordinamento degli Osservatorii Italiani. 

Celoria - Sulle variazioni periodiche e non periodiche della temperatura 
nel clima di Milano. 

Id. Sull’ecclisse solare totale del 3 giugno 1239. 

Charts — Of meteorological Data for square 3. 

Corrispondenza astronomica fra Piazzi ad Oriani. 

Dajly — Bulletin of Weather-reports, signal service United States Army. 
Decemb. 1872, January 1873. 

Denza — Sul Congresso internazionale dei Meteorologisti riuniti a Vienna. 

Id. Il Commodoro Maury e la corrispondenza meteorologica delle Alpi, 
e degli Appennini. 

Id. Le stazioni meteorologiche stabilite presso alle Alpi ed agli Ap¬ 
pennini Italiani nel 1873. 

De Simone — Note di Climatologia Salentina. 

Fassa — Statistica nosologica trimestrale dei decessi della popolazione di 
Alessandria. 

Ferrari — Terza serie delle misure micrometriche delle stelle doppie. 

Fradesso — Congresso meteorologico de Vienna de Austria en 1873. 

Francisque-Michel — Reclification de la théorie ancienne communément 
adoptée pour expliquer le phénomène de l’induction élec- 
iro-statique. 

Garibaldi P. — Osservazioni magnetiche sull’ecclisse anulare di Sole del 28 
e 29 settembre 1875. 

IIoffmeyer — Cartes synoptiques journalières, décembre 1873, janvier et 
fèvrier. 

Hornstein — Magnetische und meteorologische beobachtungen an der K. K. 
Sternwarte zu Prag im Jahre 1873. 

Industrie (Le), l’agricoltura, il commercio Periodico settimanale, 1875. 

Luvini — Proposta di una sperienza sulla questione: Se l’etere nell'interno 
dei corpi sia con questi collegato, eco. 
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Meteorologische boobachtungen angestellt in Dorprt^'Munchen. jj 
Meteorolo^ischen* 1 bwbachtungen 6 Kdniglich Sàchsischen stationen im Jahre j 
Sederlandsch meteorologisch Jaarbock voor 1874. j 

SSS5SK ! 

Osservatorio di B?era Tn Milano. N° Vili. Resoconto delle operazioni fatte a j 
Milano nel 1870. , . . 

Osservazioni meteorologiche fatte nelle Stazioni presso le Alpi e gl. Appen- 

Parnisbtt. - Osservazìcnìrmeteorologiche fatte in Alessandria alla Specola 

P,.a N tamour E. et & Ì Hmeì. 1 — 1< Dètermination tèlègraphique de la différence 
de longitude. 

Proceedings of thè American philosophical Society. 

Proposte della Commissione per l'ordinamento dei servizn meteorolog.c. m 
Italia. 

Pubblicazioni del Circolo geografico italiano. An. «75. 

Quarterly Weather report of thè meteorological office. Pari. IV, 1871. Pari 111, 
1873 e Part IV october-decémber 1873. 

Quetblet - Notices extraites de l'Annuaire de l’Observatoire Royal de 
Bruxelles pour 1874. 

Id — La Comète de Loggia observée à Bruxelles. 

Id. - Quelques nombres caractèristiques relatifs à la tempèrature 
de Bruxelles. 

Id. - Rote sur la tempèrature de l'hiver du 1874-75. 

Id. — Sur la direction de l’aiguille aimantée à Bruxelles. 

Raooha — Sulle burrasche del 19 e 25 febbraio 1875. 

Id. — Le Specole italiane e il Professore Tacchini. 

Rassegna statistica mensile del Comune di Venezia. An.1875. 

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Sene II. Voi. Vili. 
Report of thè kew Committeo for thè year ending. October 31, 1874. 


TJsSSSSSSks.- 
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october 1874. By W.G. Wilson. M, A, L.C.E. 

,d. of thè meteorological reporter to ^Government of Bengal for thè 

d n 6 meteorólogiachen beobachtungen angestellt Fiinfund- 
Resultate aus ^^^hsischen stationen im Jahre 1871. 

Résumé des observations ”é 8 tte 0 ròSvtti;ns r faiLTà l’Observatoire d’Alger. 
5fse”m "luHe variazioni del diametro del Sole in corrispondenza al vano 
stato di attività. 

Rizzetti - Statistica medica di Torino per 1 anno 18bo. 

Id Rendiconto statistico dell' Uffizio d'igiene per 1 anno 1873. 
Russell - Resulta of meteorological observat.ons made m Re* South 

Schuparell. - Lastre olnocentriche di Eudosso, di Callippo e di Ariele. 
Schuparell ^ ^ _ 0sservazioni delle meteore luminose nel 1875-76. 

Schuparell. Gio. - Osservatorio astronomico di ^f meteorological for 
Scott — Remarks to accompany thè monthly charts of me g 
Square. 3. 

Id. Instructions in thè use of meteorological 
Secchi - Studi fisici sulle Comete del 1874 - 1 e 2 ^ mu in ticolare 
Id. Sugli ultimi avanzamenti dell astronomia fisica, e P 
sulle macchie solari. 

Statuto del Club Alpino italiano. «hservations at 

SroNE - The cape Catalogne of 1159 stara, deducem from 

thè R. Observatory, Cape of Good. Hope 185b to 18bi. 
S t -Xaviers - College Observatory Calcutta. 

Tables of thè moon. __: n Italia. 

Tacchini — Sulle attuali condizioni degli Osservatom astron 
Tavole ad uso della meteorologia. _ di Milano. 

Tempel — Osservazioni astronomiche diverse fatte nella P . * fAa sur 

Terby — Aréographie, ou étude comparative des observa ìons 

l’aspect physique de la planète Mars. mfin tband. 

Verzeichniss von 5565 telescopischen sternen etc., XIII supp 0 
I Volpicelli — Sur l’influence èlectrique. 

I Wild — Repertorium f ir meteorologie. Band IV. 


Il Direttore riconoscente ringrazia i Donatori e li prega di accettare qual ricevuta la inserzione 
dei doni nel Bollettino. 

ALESSANDRO DORNA. 


















I N D I C E 


Bollettini Meteorologici mensili. 

Altezze Barometriche risaltanti dalle indicazioni del Barografo (continuazione). 
Temperature risultanti dalle indicazioni del Termografo (continuazione). 
Osservazione simultanea cogli Stati Uniti d’America. 

Annunzi al Pubblico — Osservazione dell’Ecclisse di Sole del 29 Settembre. 
Doni fatti all’Osservatorio. 


















